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詳細設定ガイド 
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操作を行ってください。 
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添付マニュアルのご紹か 


本製品には、巧のマニュアルび添付されています。各マニュアルをよくお読みになり、本製品を正しく 
お使いください。 

♦はじめにお読みください（紙マニュアル） 

安全にお使いいただくためのご注意や、添付品の内容、各部の名称と機能、サポートに関する情 
報などを説明しています。 

本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくお使いください。 


参お使いの手引き Administrator 編（紙マニュアル) 

本製品の接続方法、基本設定などを説明しています。 

本製品の導入時にお読みください。 


♦詳細設定ガイド （PDF マニュアル•本書） 

「 NCViewA 」 の詳細な機能説明や、 Web ブラウヴーでの設定方法、トラブルシューティングなどを説 
明しています。 


♦お使いの手引き Standard 編 （PDF マニュアル） 

所有ち LU 外の一般ユーヴーび使用するソフトウェア 「 NCViewS 」 のインストール方法、使い方を説明 
しています。必要に応じて弊社のホームページか b ダウン□ードし、各ユーヴーに配布してください。 
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ネットワークカメラの操作のしかた 


ネットワークカメラを操作するには次の2つの方法びあります。 

•「NCView A 」 で操作ずる 

「 NCViewA 」 は、カメラの画像を見たり、録画するためのソフトウェアです。 

最初にカメラを登録する必要びありますび、なからは、接続したいカメラを運択して[接続]ボタン 
をク I 」ックするだけで、カメラにアクセスでさます。 LAN 内のカメラであれば、 IP アドレスび分か 
日なくてち自動検索して接続でさます。 

「 NCViewA 」 からカメラに内蔵されている設定画面にアクセスして、設定を行うこともできます。 

「 NCViewA 」 のおちな機能は次のとおりです。 

-画像を見る（最大4台までのカメラの画像を閲覧可能） 

-画像を静止画で保存する 
-画像を動画で録画する 

-被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴らしたり、メールを送信する 
-ファームウエアを更新する 


「 NCViewA 」 の使い方については、本書の 「 PART ] NCView A でカメラを操作する」をご覧くだ 
さい。 


参 Web ブラウザーで操作ずる 

「NCView A 」 びインス I ルされていないパソコンからカメラにアクセスする場合は、 web ブラウ 
ヴー （Internet Explorer ) を使用します。 

Web ブラウヴーで IP アドレスやドメイン名を入力してカメラにアクセスし、画像を見たり、設定を 
行ラことびできます。 

ただし、次のことは Web ブラウヴーからは操作、設定でさません。 

-複数のカメラの画像を見る 
-画像を静止画で保をする 
-画像を動画で録画する 

•被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴らしたり、メールを送信する 
-ファームウエアを更新する 

Web ブラウヴーで画像を見る方法や設定方法については、本書の 「 PART 2 Web ブラウヴーでカメ 
ラの画像を見る」 「 PART 3 Web ブラウヴーでカメラの設定をする」をご覧ください。 
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はじめに 


このたびは、 「 CG - NCMN 」「 CG - WLNC ] 1 MNJ をお買い上げし)ただきまして誠にありびとうございま 
す。本書は、本製品を正しくご利用していただくための手引さです。必要なとさにいつでち参照してい 
ただけるよラに、大切に保管してください。 

コレガ製品に関する最新情報（ファームウエアのバージョンアップ情報など）は、弊社のホームページ 
でお知らせします。 

http://www.corega.co.jp/ 


本書の読み方 


本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味びあります。 

♦記号について 


^8 

操作中に気を付けていただをたい内容です。必ずお読み<ださい。 

/ 

i 

補足事項や、参考となる情報を説明していまず。 


► 

添付マニユア J レでの参照箇所を示しています。 


♦表記について 


本製品 

CG-NCMN または CG - WLNC 1 1 MN のいずれかを指します。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例： 0 K - [0 K ] 

LAN ケーブル 

本書では、 UTP ケーブル（アンシールド•ツイストペア•ケーブル）の 
ことを指します。本製品の接続には付属の UTP ケーブルを使用して< 
ださい。 


♦イラスト、画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多か異なることびあります。 
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NCView A でカメラを操作する 


FNCView AJ について 


「NCView A 」 は、本製品の所有者専用のユーテイ U テイーです。本製品の画像を見られるだけでなく、 
録画時の設定など、本製品の設定ちでさます。 

FNCView AJ を起動すると、次のよラなメインウインドウび表示されます。 


乂モ‘ 


接続中のカメラびある場合は、そのカメラの画像ウインドウち同時に表示されます。 


複数のカメラの画像を見る 
ときに使用します （P.1 己、 
16)。 

カメラの各種設定を行いま 
す （P.23)。 

ヘルプ/バージョン情報び 
表示されます。 

録画ファイルを再生します 
(P.22)。 


カメラの登録/変更/削除を 
行います （P.8、 10、11)。 



カメラアイコン 
カメラの登録、切り 
曾えを行いまず。 


選択したカメラに 
接続/切断します 


カメラの画像を録画すると 
きに使用します （P.18)。 

「NCView A」 のメイン 
ウィンドウを最ル化し、夕 
スクノ（一に表示します。 

「NCView A」 のメイン 
ウインドウを閉じます。 


選択したカメラの情報 （IP 
アドレス、デバイス名）や 
状態 （□n-Line/Off-Line) 
び表示されます。 

ク IJ ックするとメインウイ 
ンドウのち端に「モーシヨ 
ン設定」 （P.27)、r 詳細設 
定」 （P.29)、 「ファーム更 
新」 (P.30) の3つのボタ 
ンび表示されます。 

選択したカメラの MAC ア 
ドレス、ファームウエア 
パージョンなどの詳細情報 
び表示されます。 


(P.12)。 






































NCView A でカメラを操作する 


カメラを営録する 


「NCView A 」 でカメラの画像を見るには、カメラの登録び必要です 。 「NCView A 」 には、最大4台の 
カメラを登録できます。 


G il 「NCView A」 でカメラの登録を行う前に、 fNCSetupJ でカメラの設定を行っておいてください。 
P 設定方法について詳しくは、『お使いの手引き Administrator 編』をご覧ください。 


カメラの登録は;欠の手順で行います。 

1カメラアイコンをク U ックしまず。 


カメラアイコンをク U ックします。 
左か51〜4の順になっています。 

ネットワークに接続されているカメラび検索され、しばらくすると、一覧に表示されます。 



2登録したいカメラを選択し、[登録]をクリックしまず。 



〇登録したいカメラをク U ックしまず。 


白[登録]をク U ックします。 



登録したいカメラびどれにあたるかは、デバイス名や MAC アドレスをもとに探してくださ 
い。 

本製品のデバイス名は、工場出荷時には、巧のよラに設定されています。 

NC 000000 

〇の部分には、 MAC アドレスの下己巧び入ります。 

本製品の MAC アドレスは、背面の MAC アドレスラベルに記載されています。 











































NCView A でカメラを操作する 




登録したいカメラび表示されないときは、[再検索]をク U ックして、検索しなおし 
てください。それでを表示されないとさは、 [ IP アドレス入力]をク U ックしてカメ 
ラの IP アドレスまたはドメイン名（ダイナミック DNS をご利用の場合のみ）を直接 
入力し、手順3に進んでください。 

インターネット上のカメラの場合は、自動で検索されません。 [ IP アドレス入力]を 
ク U ックして、カメラの IP アドレスまたはドメイン名（ダイナミック DNS をご利用 
の場合のみ）を入力してください。 

カメラび自動検索されてをカメラの IP アドレスと使用中のパソコンの IP アドレスび 
同ーネットワーク上にない場合はカメラの登録びできません。パソコンとカメラの IP 
アドレスを再確認し、変更してください。 


3 「□グイン」画面が表示された！5 JNCSetup 」 で設定したユーザー名とパスワードを入力して、 [0 口 
をクリックしまず。 



〇ユーザー名を入力します。 
曰パスワードを入力します。 


回 [0 口をクリックします。 


しば日くすると、登録したカメラの画像ウィンドウび表示されます。 

また、メインウィンドウに登録したカメラのデバイス名や IP アドレス、接続状態び表示されます。 
これで、カメラの登録は完了です。 

カメラを複数台使用する場合は、同じ手順ですベての登録を行ってください。 




















NCView A でカメラを操作する 


■カメラの IP アドレスを変更ずる 


「NCView A 」 でカメラの IP アドレスを変更できます。本製品とパソコンの IP アドレスび同ーネットワー 
ク上にない場合などは、 IP アドレスを変更する必要びあります。 


IP アドレスを変更できるのは、自動検索されたカメラのみです。 


1 IP アドレスを変更したいカメラアイコンをクリックしまず。 
2 [カメラ登録変更]をクリックしまず。 


[カメラ登録変更]をク U ックします。 


3 r 接続中カメラ J 画面が表示されたら変更したいカメラを選択して、 [ IP アドレス変更]をクリックし 
まず。 



〇変更したいカメラをク U ックします。 


曰 [ IP アドレス変更]をク U ックします。 


4 「□グイン J 画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力して、 [0 口をクリックしまず。 
5 「 IP アドレス変更」画面で必要事項を入力し、 [0 K ] をクリックします。 




カメラに固定 IP アドレスを設定ずる場合は、 
ここを選択して IP アドレス、サブネットマス 
ク、ゲートウェイを入力します。 


DHCP ヴーパーか5 IP アドレスを自動で割 
り振5れるように設定ずる場合は、ここを選 
択します。 
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[□ K ] をクリックします。 


































































NCView A でカメラを操作する 

6 r 接続中カメラ J 画面で、[登録]をクリックします。 

1 「□グイン J 画面が表示された5、ユーザー名とパスワードを入力して、 [0 口をクリックします。 

しばらくすると、カメラの画像ウィンドウび表示されます。 

また、メインウインドウの IP アドレスの表示び変わります。 


[■カメラの登録を解除ずる 

'v _ 


使用しないカメラの登録を解除することびでさます。 

1登録を解除したいカメラアイコンをクリックしまず。 
2 [登録解除]をクリックしまず。 



メインウィンドウに表示されていたカメラ情報び消えます。 

また、カメラの画像ウィンドウび表示されていた場合は、画像ウィンドウち消えます。 

















NCView A でカメラを操作する 


カメラの画像を見る 


カメラに接続して、画像を見る方法を説明します。 

■カメラに接続/切断ずる 



カメラに接続されると、[接続/切断]びピンク色に変わり、メインウィンドウに 「 On - Line 」 と表示さ 
れます。同時に、画像ウインドウに画像び表示されます。 

ここにはカメラのデバイス名び表示されま 
す。 



切断されると、[接続/切断]び水色になり、メインウインドウの表示び rOff - LineJ に変わります。 
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NCView A でカメラを操作する 


■画像ウィンドウの操作について 

画像ウィンドウの各ボタンをク U ックすると、次のようなことびできます。 
ク U ックしたボタンは、ピンク色に変わります。 



① 表示されている画像を静止画 （ JPEG 形式）で保存できます （ P .]7)。 

② 表示されている画像を回転します。ク U ックするたびに左回りに90度ずつ回転していきます。 

③ 表示されている画像の画質を調整できます （ P .14)。 

④ メインウィンドウを表示します。 

⑥画像ウィンドウを常に一番手前に表示します。もう一度ク U ックすると、解除されます。 

⑥ 画像ウィンドウを最ル化してタスクバーに表示します。 

⑦ 画像ウィンドウを最大化して画面いっぱいに表示します。もう一度ク U ックすると、最大化する前に 
表示していた大ささに戻ります。 

⑨画像ウインドウを閉じます。再度、画像ウインドウを表示するには、メインウインドウで画像を表示 
したいカメラのアイコンをク I 」ックしてください。 
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NCView A でカメラを操作する 


■画質を調碧ずる 

表示される画像の画質（明るさ、コントラスト、色彩）を調整できます。 

1画像ウインドウで、巧をクリックしまず。 

画像ウィンドウに画質調整ノ（一び表示されます。 

2明るさ、コントラスト、色駭の各スライダーを移動して調壁しまず。 



項目 

説明 

明るさ 

画像の明るさを調整します。数値を大きくすると明るさび増しまず。工場出荷時は「64」 
に設定されていまず。設定範囲は、1(最ル）〜128 (最大）です。 

つントラスト 

画像のコントラストを調整します。数値を大きくすると最ち明るい部分と最も暗い部分 
との差び大きくなります。工場出荷時は r 己4」に設をされています。設定範圃ま、 H 最 
ル）〜] 28 (最大）です。 

色彩 

画像の色具合を調整します。数値を大きくすると青色び強くなり、ルさくすると赤色び 
強くなります。工場出荷時は r 己4」に設定されていまず。設定範囲は、1撮ル）〜128 
(最大）でず。 


をクリックし、画質調壁パーを閉じまず。 


















NCView A でカメラを操作する 

■複数のカメラ①画像を切り替えて表示ずるく画像スキヤン> 


ネットワーク上に複数台のカメラを接続しているときに、1つの画像ウィンドウで、一定の間隔でカメ 
ラを切り替えて画像を表示することびでさます。 

カメラを切り替える間隔は、「オプション」画面の r 画像スキャン間隔」で、設定できます （ P .2 己）。 


あ5かじめ、各カメラを 「NCView A 」 に登録、接続しておいてください。 



設定した間隔でカメラび自動的に切り替わり、画像び表示されます。 

表示中のカメラの名前は、画像ウィンドウのタイトルバーで確認できます。 



\ 

画像結合 （ P .16) をしているときに[画像スキャン]をクリックすると、結合が解除されます。 

_ ) 


巧 
























NCView A でカメラを操作する 

■複数のカメラの画像を1つのウインドウで表示ずるく画像結合> 


複数台のカメラに接続している場合に、各カメラの画像ウィンドウを結合して、 ] つのウィンドウで表 
示することびできます。 

あ5かじめ、各カメラを 「NCView A 」 に登録、接続しておいてください。 


1メインウインドウで陋像結合]をクリックしまず。 


[画像結合]をクリックします。 


4台分の画像ウインドウび、]つのウインドウに表示されます。 



選択したカメラに対して、各ボタンの機能び 
実行されます。 




画像をク U ックすると、カメラを選択できます。 

選択されているカメラの画像には、ホい枠び表示されます。 


. 各ボタンの機能は1台のみの画像ウィンドウと同じです （ P .13)。 

^ -画像ウィンドウでカメラを選択すると、メインウィンドウの表示び選択したカメラの情報に変わり 

ぶ9 〇 

-接続または登録されていないカメラは、画像び表示されません。 

-画像スキャン ( P .15) を行っているときに[画像結合]をク U ックすると、画像スキャンび解除さ 
れます。 

v _/ 

画像結合された状態から、カメラごとの画像ウィンドウに戻したいときは、画像ウィンドウの^.をク 
U ックするか、メインウインドウで、もう一度[画像結合]をク U ックします。 
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NCView A でカメラを操作する 


■画像を静止画で保存ずる 

表示されている画像を静止画 （ JPEG あ式）で保存できます。 

1画像ウインドウで [4 をクリックしまず。 

〇 * をク U ックします。 


をク U ックした時点の画像び保存されるねけではありません。 

手順2で[保存]をクリックした時点で表示されていた画像び保存されます。 



2画像の保存場所とファイル名を設定し、[保存]をクリックしまず。 



〇保存場所を選択します。 


白ファイル名を入力します。工場出荷時は 
rtempj になっています。 

回[保存]をク U ックします。 

この時点で表示されていた画像び、静止画 
として保存されます。 



























NCView A でカメラを操作する 


画像を録画する 


本製品で撮影した画像を録画できます。録画方法には、「モーション録画」「カメラ録画」「スケジュール 
録画」の3種類びあります。 

録画ファイルは avi あ式で保存され 、 Windows Media Play 乱などで再生できます。 

•モーシヨン録画 

カメラび被写体の動さを感知しているとさだけ、録画を行います。 

-カメラ録画 

手動で録画を行います。メインウィンドウの[カメラ録画]をク U ックすると録画び始まり、ちう一 
度ク U ックすると、録画び終了します。 

-スケジュール録画 

指定した日時または曜日のみ、録画を行います。 


♦録画を行ラとさの注意 

•録画ファイルの保を容量び[オプション]一[リサイクル]で設定した容量より大さくなると、ちい 
ファイルから自動的に削除されます （ P .2 已）。 

- 「NCView A 」 のメインウィンドウまたは、録画したいカメラの画像ウィンドウのどち日かび開いてい 
れば録画でさます。 

•録画ファイルは、[オプション]一[ファイル保を]で設定したフォルダ内に、カメラごとに保存され 
ます （ P .24)。 

•録画ファイルは、[オプション]一[録画ファイル分割]で指定した容量で分割されて保をされます。 
-録画ファイルのファイル名には、録画開始時刻びつけられます。 

例； 200312101 已 1 已〇 0. avi 一 2003 年 12 月 10 日 1 己時 1 已分 00 秒に録画開始 
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NCView A でカメラを操作する 

■被写体の動きを感知したときだけ録画ずるくモーシヨン録画> 


1録画したいカメラアイコンを還択しまず。 
2 [モーシヨン録画]をクリックしまず。 



メインウィンドウに「モーシヨン録画 ON 」 と表示されます。 

カメラび被写体の動きを感知すると自動的に録画び始まり、動きびなくなると録画を終了します。 
r モーシヨン録画」を中止するときは、もう一度[モーシヨン録画]をク U ックします。 


L ：：-] ■動作感知のレベルは、[カメラ設定]-[モーシヨン設定]で設定できます （ P .27)。 

^ ただし、被写体や撮影場所の状況により、設定した感度で機能しない場合びあります。 

-1録画ごとに]ファイルび作成されます。 

V_ ) 


■手動で録画ずるくカメラ録画> 


1録画したいカメラアイコンを還がしまず。 
2 [カメラ録画]をクリックしまず。 
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NCView A でカメラを操作する 

■日時や曜日を指定して録画ずるくスケジュール録画> 



-録画スケジュールはカメラごとに設定できます。 

•録画スケジュールは、 ] 台のカメラにつさ、已つまで設定でさます。 


1録画したいカメラアイコンを還択しまず。 
2 [スケジュール録画]をクリックしまず。 



3 [スケジュール追加]をクリックしまず。 



[スケジュール追加]をク U ックします。 
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NCView A でカメラを操作する 


4 表示された画面で、「日付指定モード J か r 曜日指定モード」のどちらかを選択し、巧のように設定し 
まず。 



曰付指定モード指定した曰時に録画を行い 
ます。 

録画する曰を r 西暦/月/曰」の形式で入力 
します。 I をク U ックしてカレンダーを表 
示させ、日付を選択して入力することちでさ 
ます。 

曜日指定モード指定した曜日の指定時刻に 
録画を行います。 

時刻を24時間制で入力します。 

録画したい曜日をクリックします。 



曜日は、複数還択できます。毎日みまった時刻に録画を行う場合は、すべての曜日を選択し 
ます。 


5 [0 K ] をクリックします。 

6「スケジュール録画」画面で、 [0 K ] をクリックしまず。 



[□ K ] をク U ックしまず。 


メインウィンドウに「スケジュール録画 ON 」 と表示されます。 

指定した曰時になると録画び行われます。 

「スケジュール録画」をやめるときは、もう一度[スケジュール録画]をク U ックします。 

♦録画スケジュールを削除する 

1録画スケジュールを削除したいカメラのアイコンをクリックします。 

2 [スケジュール録画]をクリックしまず。 

3削除したいスケジュールを選択して、悄 IJ 除]をクリックします。 

♦録画スケジュールを変更する 

録画スケジュールを変更するには、じ(前のスケジュールを削除して、新たにスケジュールを作成します。 














































NCView A でカメラを操作する 


■録画フアイルを再生ずる 


録画ファイルは 、 Windows Media 円 ayer などで再生することびできます。 


MPEG 4 を再生できるアプ U ケーシヨンをあ5かじめインス!ルしておいてください。 


1メインウインドウで[録画ファイル再生]をクリックしまず。 


随葡国ファイル再生]をク U ックしまず。 



2再生したい録画ファイルの保存場所とファイル名を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 



〇録画ファィ^レの保巧場所と ファイ )レ名を選 
択します。 


白[□口をクリックします。 


•工場出荷時の設定では、録画ファイルは 、 「C : ¥巳 o 「 ega ¥ Netwo「k Camera 」 の中の、 
カメラ別のフォルダに保をされています。 

-録画ファイルの保存場所は、[オプション]-ロァイル保初で変更できます （ P .24)。 

-録画ファイルのファイル名は、録画開始時刻になっています。 

例： 20031210151已 00. avi 一 2003年12月1□日1已時1已分 □□ 秒に録画開始 

\_ J 


Windows Media Player が起動し、録画ファイルの再生が始まります。 



Windows Media Player の操作方法- ►Windows Media Player のヘルプをご覧ください。 
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NCView A でカメラを操作する 


カメラの設定をずる 


「NCView A 」 では、録画ファイルの設定や動作感知のレベルの設定などびでさます。設定は、メイン 
ウインドウの[オプション]または[カメラ設定]から行います。 



びメインウインドウ内に表示されます。 

• 「オプション」画面で設定できること 

「オプション」画面では、巧の設定びできます。 


録画ファイルに関する設定びでさまず 
( P .24)。 


プ □キシサーパーの 設定びでさます 
( P .2 己)。 

画像スキヤンの間隔の設定びでさます 
( P .2 己)。 



• [カメラ設定]で設定でをること 

[カメラ設定]をク U ックすると、なの3つのボタンび表示されます。 



[モーシヨン設定]:カメラび被写体の動きを 
感知したとさの設定びでさます （ P .27)。 

[詳細設定]:本製品に内蔵されている詳細設 
定画面を表示し、ネットワーク設定などの詳 
細設定びでさます （ P .29)。 

[ファーム更新]:本製品のファームウエアの 
更新びでさまず （ P .30)。 
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NCView A でカメラを操作する 


■録画ファイルの設定をずるくオプシヨン> 


録画フアイ;レの保を容量や保を場所などを設定します。 
「オプション」画面で、次のよラな設定をします。 



録画ファイルの1ファイルあたりの最大サ 
イズを設定します。 

録画ファイルの保存容量を設定しまず。 


録画ファイルの保存場所の選択、設定をしま 
す。 


• 1ファイルあたりの最大サイズを設定する 

録画ファイルの]ファイルあたりの最大サイズを設定します。 

録画中に、録画ファイルびここで設定したサイズを超えると、自動的に別のファイルび作成されます。 
]0 M バイトから已 0 M バイトのあいだで遇択できます。工場出荷時の設定は、 ]0 M バイトです。 


B - ここで設定したサイズは、およその目をです。 

-画質の設定（解像度や圧縮率）によって、1ファイルに録画でさる時間は異なります。 


♦ファイルの保を場所を設定する 

録画ファイルの保存場所を設定します。 

録画をすると、ここで設定したフォルダの中に、カメラごとのフォルダび自動的に作成され、録画ファ 
イルび保をされます。 

保を場所は、最大]己か所作成でさます。 

保を場所には、作成した順に番号びつけられます。必要に応じて、使用する保を場所を選択することび 
でさます。 

パソコンの八ードディスクを複数のドライブに分けている場合は、別のドライブのフォルダを登録し複 
数の保を場所を選択しておくことで、]つのドライブびいっぱいになった際に自動的になの保存場所に 
録画ファイルを保をでさます。 

複数の保を場所を遇択した場合は、番号のルさい順に保をされます。 

保を場所を変更/追加するとさは、次のよラに設定します。 

1「オプション」画面で、[変更]または[追加]をクリックしまず。 



[変更]または[追加]をク U ックしまず。 
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2 「ファイル保存 J 画面で、巧のように設定します。 


NCView A でカメラを操作する 


〇保存先のドライブを選択します。 


白フオルダを選択しまず。 

新しくフオルダを作成する場合は、[新規 
フオルダ作励をク U ックしてフオルダ名 
を入力します。 


r オプション J 画面で、 [ OK ] をクリックします。 


回選択したフォルダを保存場所として有効に 
する場合は、チェックをつけます。 

田 [ OK ] をク U ックします。 


I録画ファイルの保を容量を設定する 

録画ファイルの容量び増えてシステムび不安定になるのを防ぐため、カメラごとに録画ファイルを保を 
する最大容量を設定することびでさます。録画ファイルの保を容量びここで設定した容量より大さくな 
ると、ちいファイルから自動的に削除されます。 

「オプション」画面で、次のよラに設定します。 



oru サイクル」にチェックをつけます。 

曰録画ファイルの保を容量として確保するサ 
イズを選択します。目安として、吕〇 0 M パ' 
イトで約30分間の録画び可能でず。 


ご使用の環境に応じて、設定した保存容量での録画可能時間は変わりまず。 


H - 録画ファイルの保存を確実に行うため、保存先のフオルダは、ルートか54階層划巧にしてくだ 
さい。 

-保を場所を削除するとさは、「オプション」画面で、削除したい保存場所を選択して[削除]をク 
IJ ックします。 


ファイルは巧 


回 


国 


j s t U t S トト 

.2 .z M .2 柳-ゥ 

^ WD ス 

如 h w お w スデ 

ゴ -rrm 
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NCView A でカメラを操作する 


■プ□キシサーバーの設定をずるくオプション> 


「NCView A 」 を使用しているパソコンのネットワークで、インターネット接続にプロキシサーバーを使 
用している場合は 、 「NCView A 」 でプ□キシサーバーの設定び必要です。 

a 「NCView A 」 を使用しているパソコンにプロキシサーバーを設定しないと、インターネット上の 
カメラにアクセスすることびでさません。 


「オプション」画面で、次のよラに設定します。 



下の表を参考にプ□キシサーノ（一の設定をし 
ます。 


項目 

設定例 

説明 

プ□キシサーバー 

— 

プ□キシサーバーを使用する場合は、チェックをつ 
けます。 

アドレス 

proxy, isp. ne. jp 

プ□キシサーバーのアドレスとポート番号を入力し 
ます。工場出荷時のポート番号は「8日8日」になつ 
ています。 

□一カルアドレスには 
プ□キシサーバーを 
使用しない 


チェックをつけると、同ーネットワーク内のカメラ 
にアクセスするとさにプロキシサーノ（一を経由しな 
いでアクセスでさます。プ□キシサーバーを経由し 
ないちび、すばやくカメラにアクセスでさます。 


■画像スキャンの間隔を設定ずるくオプション> 

'v ___ 


[画像スキャン]で、複数台のカメラの画像を切り替えて表示させるときに、カメラを切り替える間隔を 
設定します。「オプション」画面の r 画像スキャン間隔」で、間隔を還択します。]秒から20秒のあい 
だで、]秒間隔で設定でさます。工場出荷時の設定は、「1 sec .」（1 秒）です。 
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NCView A でカメラを操作する 

■カメラび被写体の動きを感知したときの設定をずるくモーシヨン設定> 


カメラび被写体の動さを感知したとさに、アラームを鳴らしたり、画像をメールで送信することびでさ 
ます。また、被写体の動さを感知する感度ち設定でさます。 

1モーシヨン設定を行いたいカメラのアイコンをクリックします。 

2 メインウインドウの[カメラ設定]-[モーシヨン設定]をクリックしまず。 

3 「モーシヨン設定」画面で次のように設定しまず。 



〇次の表を参荀こ設定します。 


曰 [ OK ] をク U ックします。 


曰 [ OK ] をク U ックします。 


項目 

説明 

アラーム 

カメラび被写体の動さを感知したとさに、アラーム（パソコンの警告音）を鳴らすこと 
びでさまず。 

E-mail 送信 

カメラび被写体の動をを感知したとさに、画像 (J P EG お式の静止画像）を指定したメー 
ルアドレスに送信することびでさます。設をについては、次の 「E-mail 設をについて」 
をご覧ください。 

動作感知レベル 

カメラび被写体の動をを感知するレベルを設定します。つまみを左ちに動かして調整し 
てください。レベルを高くするほど、鈍い動作にち反応するよラになります。 


a 「動作感知レベル」は、被写体や撮影場所の状況備度の急激な変化など）により、設定した感度で 
機能しなかったり、逆に設定した感度じ TF でち機能する場合びありまず。 
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♦ E-mail 設定について 

1 「モーシヨン設定」画面で [ E - mail 設定]をクリックしまず。 
2 「 E - mail 設定」画面で、巧のように設定しまず。 



NCView A でカメラを操作する 



〇下の表を参考に設定しまず。 


曰 [ OK ] をクリックします。 


I 頁目 

設定例 

説明 

メールサーバーアドレス 

smtp. isp. ne. jp 

ールサーバー （SMTP サーバー）のアドレスを入 
力します。 IP アドレスまたは、ドイン名で入力し 
て < ださい。 

送信元アドレス 

fromname @ isp. ne. jp 

画像を添付した電子メー j レの送信元の電子メールア 
ドレス（送り主）を設定します。 

送信先アドレス 

toname @ isp. ne. jp 

画像を添付した電子メールの受信先の電子メールア 
ドレス（送り先）を設定します。 

件名 

リビングの力 ラ 

カメラから送信されるメールの件名を入力します。 
設置場所、カメラ名等分かりやすい件名を入力して 
おくと便利でず。 

ユーヴー名 

corega 

ールサーバーへアクセスするためのユーヴー名を 
入力します。 

パスワード 

passwordsmtp 

ールサーバーへアクセスするためのパスワードを 
入力します 

送信間隔 

已嫩） 

メールを送信する間隔を設定しまず。工場出荷時の 
設定は、已砂です。 


B - 本製品のメール機能は 、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールサー 
ノ（一でのみ正常に動作しまず。 

-メールサーバーによっては、電子メールへの添付ファイルの容量に制限びある場合びありまず。 

事前にプ□バイダーまたはネットワーク管理者に相談してください。 

-メールヴーバーによっては、送信元の電子メールアドレスを入力しないと送信されない場合びあ 
りまず。 
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NCView A でカメラを操作する 


■カメラの詳細設定をずるく詳細設定> 

本製品に内蔵されている riop / lnformationj 画面を表示して、詳細設定をすることびできます。 

1詳細設定を行いたいカメラを還がしまず。 

2 メインウインドウの[カメラ設定]-[詳細設定]をクリックしまず。 

3 □グイン画面が表示された5、ユーザー名とパスワードを入力して roK 」 をクリックします。 

本製品に内蔵されている 「 Top / lnformation 」 画面び表示されます。 



riop / InformationJ 画面についての詳細は、本書の 「 PART 3 Web ブラウヴーでカメラの設定をす 
る」をご覧ください。 
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NCView A でカメラを操作する 


■ファームウエアを更新ずるくファーム更新> 


本製品の機能強化のため、予告なくファームウェアのバージョンアップを行ラことびあります。最新の 
ファームウェアは〕レガのホームぺージ （ http :// www . co 「 ega . co . jp /) か日入手してください。 

0 - ファームウェアをアップデートずる前に、本製品の設定内容をメモしておいてください。 

-更新用のファームウェアファイルは、コレガのホームぺージか5入手して、あ5かじめ設定用の 
パソコンに保存しておいてください。 

-ファームウェアの更新中は電源を切断したり、カメラの操作を行ったりしないでください 

ここでは例として、 [ c :¥ corega ] ( C ドライブ内のフォルダ名 「 corega 」） に 「 firm . bin 」 （ファーム 
ウェアのファイル名）を保存した場合で説明します。 

1ファームウェアを更新したいカメラを選択しまず。 

2 メインウィンドウの[カメラ設定]-[ファーム更新]をクリックしまず。 

3 [参照]をクリックします。 



4 rcoregaj フォルダ内の 「 firm , bin 」 を還おして、欄く]をクリックしまず。 



Offirm . binJ を選択します。 


白[開 <] をク IJ ックします。 


5 [更新]をクリックしまず。 



ファームウェアの更新び始まります。 

ファームウェア更新後は自動的に本製品び再起動されます。本製品へのアクセスは切断されます。 
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Web ブラウザーでカメラの画像を見る 


カメラに接続ずる 


パソコンから本製品に接続して、画像を見ることびできます。本製品の画像を見るには、本ソフトウェ 
アの 「 NCViewA 」 だけでなく、 Web ブラウヴーか b でち見ることびできます。接続時にはなのことび 
日にミ主意してください。 

-カメラに接続して画像を見るパソコンは、『お使いの手引き Administrates 「編で推奨されているパ 
ソコンをご利用ください。 

- Web ブラウヴーには Internet Explorer 已.已じ(降をご利用されることおすすめします。その他の Web 
ブラウヴーでは、正常な画像を見ることびでさない可能性びあります。 

•パソコンなどでウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなどのセキュ U ティーソフトび稼働 
していると、本製品の画像表示びできなくなることびあります。セキュ U ティーソフトの設定変更ま 
たは停止、稼働の方法は、セキュリティーソフトの取扱説明書を参照してください。 


乂モ‘ 


Web ブラウヴーから画像（動画）を見るには 、 Java Plug-in ].3.1_0 (Java 2 Runtime 
Enviroment , Standard Eclition ( JRE )) (上び必要です。 


パソコンか日本製品の画像を見るには、パソコンと本製品を直結、 LAN 内から接続、無線 LAN で接続、 
xDSL モデムなどと直結、ルーターを経由してインターネット側から接続など、さまざまな方法で画像 
を見ることびできます。ここでは LAN 内からの接続とインターネット経由での接続の場合について説明 
します。 


♦ LAN 内から接続ずる 

1 「ネットワークの設定をする < システム設定>」 （ P .41) で、 LAN 内から接続ずるための設定を完了 
しておさます。 

2 本製品に接続ずるパソコンから 、 Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動しまず。 

3 Web ブラウザーのアドレス入力欄に本製品の IP アドレスとポート番号を次のように入力し、キー 
ボードの Enter 】 を巧しまず。 

例： IP アドレスを「12.34.已 6. 7引、ポート番号を「81」に設定した場合 
一 http :// 1 2.34.56.78:81 


アドレス ⑩ P [hHp://12.34.56.78:81r vj - 本製品の IP アドレスとポート番号を入力 

します。 



ポート番号を「80」（工場出荷時）に設定している場合は、ポート番号を入力する必要はあ 
りません。 
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Web ブラウザーでカメラの画像を見る 


4 P . 己己の r カメラに接続できるユーザーを制限する」でユーザーの登録を行っている場合は、ユーザー 
名とパスワードを入力ずる画面が表示されまずので、所有ちまたはユーザー用の□グイン名とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

なの画面は Windows XP のちのですび、他の 0 S でち手順は同じです。 



〇所有ちまたはユーザー用の□グイン名を入 
力します。 

白所有ちまたはユーヴー用のパスワードを入 
力しまず。 



-工場出荷時の状態では、□グイン名とパスワードは設定されていませんので、この画面は 
表示されません 。 「Welcome to the Network CameraJ 画面が表おされます。 

-所有をの□グイン名、パスワードは忘れないよラにしてください。 


5 「Welcome to the Network Camera 」 画面が表示されまず。 

•インターネット経由で接続ずる 

1 「ネットワークの設定をずる<システム設定 >」（ P .41) で、ルーター姪由でインターネットか5接続 
するための設定を完了しておきまず。 

2 本製品に接続ずるパソコンか5 、 Internet Explorer などの Web ブラウザーを起動しまず。 

3 Web ブラウザーのアドレス入力欄に、本製品の IP アドレスまたは URL とポートま号を次のように 
入力し、キーボードの Enter 】 を巧しまず。 


ルーターの WAN 側に固定のグ□ーバル IP アドレスを利用する場合 

例：グ□—バル IP アドレスを「] 23.4 已 6.789.1 1]」、ポート番号を「81」に設定した場合 
一 http://l 23.4 已己 .789.1] 1:81 


7ドレス⑩|-卜け:"123.456 mill: 日 ] 一'' - 本製品に設定した固定のグ□-バル IP アド 

レスとポート番号を入力しまず。 


DDNS サービスか日取得した URL を利用する場合 

例： URL を 「 networkcamera . server . cc 」、 ポート番号を「81」に設定した場合 
一 hl : tp://netw 日 「 kcamera . server . cc :8 ] 


バドレ / S (じ) I http：//networkcamera.server.cc：81 - — 一 - DDNS ヴービスか5取得した URL とポート 

番号を入力します。 



ポート番号を「80」（工場出荷時）じ 
りません。 


I 受定している場合は、ポート番号を入力する必要はあ 
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Web ブラウザーでカメラの画像を見る 

4 P . 己己の r カメラに接続できるユーザーを制限ずる」でユーザーの登録を行っている場合は、ユーザー 
名とパスワードを入力ずる画面が表示されまずので、所有ちまたはユーザー用の□グイン名とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

巧の画面は Windows XP のちのですび、他の 0 S でち手順は同じです。 




〇所有ちまたはユーヴー用の□グイン名を入 
力します。 

白所有ちまたはユーヴー用のパスワードを入 
力します。 



-工場出荷時の状態では、□グイン名とパスワードは設定されていませんので、この画面は 
表示されません 。 「Welcome to the Network CameraJ 画面が表おされます。 

-所有者の□グイン名、パスワードは忘れないよラにしてください。 


5 「Welcome to the Network Camera 」 画面が表示されまず。 
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Web ブラウザーでカメラの画像を見る 



パソコンから本製品に接続して画像を見ることびできます。本製品の画像を見るには、添付の 「NCView 
AJ だけでなく、 Web ブラウヴーを使って見ることもできます。また、本製品の画像を直接見ることび 
できなし觸合には、電子メールに画像を添付して送信したり、 FTP サーバーに画像を登録して見ること 
ちできます。 FTP でのファイルの登録先を、公開用のホームページを置いてある場所にして画像を表示 
する設定にしておけば、本製品の画像を公開用のホームページか日見ることちでさます。なお、接続時 
のを意として、「カメラに接続する」 （ P .31) をご覧ください。 

参本製品の画像を見る 

1 Web ブラウザーを利用して本製品に接続すると、 「 Welcome 化 the Network CameraJ 画面が 
表示されまず。 [ Video ] をクリックしまず。 


Welcome to the Network Camera 



[ Video ] をクリック 
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本 製品の画像び表示されます。 



Web ブラウザーでカメラの画像を見る 



Hom« 

NCFB0139 

• FTP アップロ ーF 「ON 1 |0FF| [off] 

.E'niW さ任 LONJ をピ] [OFF] 

2003-01-01 00:13:44 



FTP に画像を登録、または電子メールに画 
像を添付して送る場合は、 [ ON ] をクリック 
します。（も側の [ OFF ] の表示び [ ON ] に変わ 
ります） 


項目 

説明 

FTP アップ□-ド 

ON 

OFF 

「アップ□-ド」画面で 「FTP ヴーバ ー1 し自動でアップ□-ドする」または 「FTP 
サーバーに手動でアップ□ー ドずる」を選択した場合に有効になります 
(P. 已の。 [ON] をクリックすると、画像（静止画）を指定した FTP サーパ'-に 
アップ□-ドします。実行中はも側の表示び rOFF」 から rON」 に変わり、 「ON」 
になっている間アップ□ー ドを続けます。 

E-mail 送信 

ON 

OFF 

「E-mail 設定」画面で「画像を手動で送1己する」を選択した場合1し有効1しなりま 
す。 [ON] をク U ックすると、画像（静止画）を撮影して電子メールに添付し、 
指定した送信先に送信します。実行中はも側の表示び 「OFF」 から roNj に変 
わり、 「E-mail 設定」で設定した間隔で E-mail を送信し続けます。 



撮影頻度び高くなると、登録先の FTP サーバーや電子メールサーバーび一杯になっ 
てしまい、電子メールの送信や FTP サーノ（一へのアツプ□-ドびでさな<なってし 
まいますので、ご注意<ださい。 

1台のカメラに一度にを数の人数びアクセスずると画像びうまく表示できなくなる場 
合びあります。 


^撮影頻度について一「画像を FTP にアップ□-ドずる （ FTP サーパーの設定）<アップ □- 
^ド>」 （ P . 已9)、個像をメールで送信できるようにずる （ SMTP サーバーの設定） < E-mail 
^設定 >」 ( P .57) 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


設定画面を開く 


本製品の設定は Web ブラウヴーでち行えます。 

♦本製品の設定を行ラとさの注意 

- Web ブラウヴーには Internet Explorer 已.已じ(降をご利用ください。これじ(外の Web ブラウヴーで 
は、正常に設定び行えません。 

•本製品の設定を行う際には、パソコンと本製品を直結、 LAN 内から有線接続など、できる限り単純な 
ネットワーク構成で設定を行ラことをおすすめします。 

•パソコンと本製品を直接接続して設定を行ラ場合は、クロスケーブルび必要です。また、パソコンの 
IP アドレスは固定にしておいてください。 

-設定用のパソコンでウイルス駆除ソフト、ファイアーウォールソフトなどのセキュ U ティーソフトび 
稼働していると、本製品の設定に失敗することびあります。一時的にセキュ U ティーソフトを停止さ 
せて本製品の設定を行い、設定作業び終了してか5再度稼働させてください。セキュ U ティーソフト 
の停止、稼働の方法は、セキュ U ティーソフトの取扱説明書を参照してください。 

1本製品に接続されたパソコンで 、 Internet Explorer を起動しまず。 

2 Web ブラウザーのアドレス入力欄に 「 http :// 192.168 .1.24 己（:ポートま号)」と入力し、キーボ ー 
ドの Enter 】 を巧します。 

アドレス必 I M か//192.1货 .1.245/ I - 三 - IP アドレスを入力します。 



ポート番号を「80」（工場出荷時）に設定している場合は、ポート番号を入力する必要はあ 
りません。なお、 IP アドレスを変更している場合は、変更した IP アドレスを入力してくだ 


さし、。 


3 ユーザー名とパスワードを入力ずる画面が表示された！5、所有ちまたはユーザー用の□グイン名とパ 
スワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

巧の画面は Windows XP のちのですび、他の 0 S でち手順は同じです。 



Administrator or User 
ユーザーをくぶ： 

バスワ-ドを)： 


ICI 

叫 


— h 


□バスワードを記巧する(を 


I 0K J Q キサン t ル 


〇所有者用□グイン名を入力します。 
白所有ち用パスワードを入力しまず。 


立/工場出荷時の巧態では、□グイン名とパスワードは設定されていませんので、この画面は表 
ド 示されません。また、 P .31 の「カメラに接続する」で設定した□グイン名とパスワードで 
□グインした場合ちこの画面は表示されません。 

V_ J 


[Welcome to the Network Camera J 画面が表示されます。 
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4 l：Set up ] をクリックします。 



Web ブラウザーでカメラの設定をする 



[Set up ] をクリックします。 


riop / lnformationj 画面び表示されます。 



ユーザー用の□グイン名、パスワードでは本製品の設定を変更でをません。所有者のユーヴー名、 
パスワードを入力する画面び表示されますので、画面にしたびって入力してください。 


5設定したい項目をクリックしまず。 


麻 re 嗓 


TouMon" 加。"' 


Top/Information 


リ d が 


レ ビデオ苗ま 

-システムツール- 
むを 

I tMall を定 
げッブロ-ド 
りスモニタス 


シス5=ムまちキットワ-ク I こ阶る巧定 S 衍巧す， 

ビデす奇定 ビデ3の函かこ曲する SS 定5行います， 

ホ*;;品の3ブシ a ン巧をのなちをけいま3 
ユ-ヴ—をち ビデホこアク6スでさる ユー ヴーを sa します。 

E-iiuiil まを面 ホを卜《由巧を馆する搶の巧定 S 巧います。 

ビデ37ッブ□一 

卜-田巧されたビデオデータのアッブ□-ドの設定 sm 巧す。 
ステ—タス本 w 品の規をのが曲ちち示します。 

■シール本お品の再起れ/扣期化ち実円します。 


-liifoimailoii- 

ユ-ヴ -as インターネット巧ち巧，ユーヴーき沒を巧っていただくと 化 S のぺージにて 
お 客 か 空 巧されたな占の 一S サコァームウIアのアッブデート旁の《扣 
宝ご坦巧できます《 

また' その他キサンべーン怕巧ち曲巧こ话巧巧きますので是がご S を下3 


撮影した画像び表示されます。 
rWelcome to the Network G 己 mer 己」画 
面に戻ります。 

〇設定したい項目をクリックします。 


各項目の設定画面び表示されます。 

設定び完了した5、設定内容を保をした後、再起動び必要になる項目ちあります。 



再起動について一「カメラを再起動するくツール>」 （ P . 己 2) 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


設定頃目について 


本製品の設定画面の全体構成について説明します。 



《NC Setup で設定される内容と同じです。 


a 「システム設定」に mail 設定」で保存をク U ックした場合、本製品は自動的に再起動されまず。再 
起動終了後に設定び反映されます。再起動中は本製品への接続び一時的に中断されるのでご注意く 
ださい。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


カメラの名前を設定するくシステム設定> 


本製品に名前や設置場所を設定します。設定しておくと、複数台利用時にどの場所でどのカメラを使用 
しているかを判別するのに便利です。 

1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 

2「システム設定」画面で;夕のように設定します。 









〇カメラの名前を入力します。 

白カメラの設置場所などを入力します。 


項目 

入力例 

説明 

デバイス名 

Livin 呂 -camera 

この項目には、カメラに任意の名前を入力します。 
特に裂品名を入力する必要はありません。工場出荷 
時は、 [NCxxxxxxJ と X の部分に MAC アドレスの 
下日巧び入力されたが態になっています。名称の最 
大入力文字数は半角英数字で32文字までです。 

説明 

水植の中の熱帯魚 

この項目には、カメラを利用している場所-地域な 
どを入力してください。工場出荷時は何を入力され 
ていません。最大入力文字数は半角英数字で己4文 
字までです。全角文字での入力を可能です。 


3 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 
4 本製品が自動的に再起動します。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


セキユ IJ テイーの設定をずる < システム設定> 


所有ち LU 外のユーヴーび、本製品の設定内容を変更でさないよラにするため、本製品の所有者の□グイ 
ン名、パスワードの設定をします。□グイン名とパスワードを設定すると、設定画面を開く際に□グイ 
ン名とパスワードの入力び必要になります。 


0 - 第=ちか5の不正アクセスや八ッキングを防止するためにち、所有者の□グイン名、パスワード 
はご購入後または工場出荷時の設定に戻した後は、でさるだけ早めに設定し、その後は定期的に 
変更することをお勧めします。 

-設定した□グイン名、パスワードは忘れないようにしてください。□グイン名、パスワードを忘 
れると、本製品の設定を変更できなくなります。忘れた場合は、本製品の設定を工場出荷時の状 
態に戻してください。工場出荷時の状態に戻すと□グイン名、パスワードは設定されない状態に 
なります。ただし、今まで設定していた情報びすべて消えてしまい、購入したときの設定に戻り 
まずので、重要な設定をしている場合は、その設定内容を事前に書き残ずなど、後ですぐに設定 
し直せるように準備しておいてください。 


1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 
2「システム設定」画面で巧のように設定しまず。 




□ヴィン 

ログインを 
新しし、パスワード： 

; くスワードの確認： 

corega 









or □グイン名」に所有者の□グイン名を入 
力します。 

日惭しいパスワード」に所有者のパスワー 
ドを入力しまず。 

回確認のため、 r 新しいパスワード」に入力 
したパスワードを r パスワードの確認」に 


再度入力します。 


項目 

入力例 

説明 

□グイン名 

corega 

所有者の□グイン名を入力します。入力でをる文字 
数は4〜12文字、種類は半ち英数字のみで[スペー 
ス]、"、1、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。なお、工場出荷時は、□グイン名は設定されて 
いません。 

新しいパスワード 

password 

パスワードを入力します。パスワードは画面上では 
ド」や「•」で表示されます。入力5スのないよ5 
にま意してください。入力でさる文字数は4〜8文 
字、種類は半角英数字のみで[スペース]、"、1、#、 
&、％、=、+、？、<、>、：は使えません。な拉工場 
出荷時は、パスワードは設定されていません。 

パスワードの確認 

password 

パスワードは巧認のため、最初の「新しいパスワー 
ド」と「パスワードのお認」に、必ず同じパスワー 
ドを入力してください。パスワードは画面上では 
「*」や「参」で表示されます。入カミスのないよラ 
にミ主意してください。 


3 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 
4 本製品が自動的に再起動しまず。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 



ットワークの設定をずる < システム設定> 


本製品を接続するネットワークの環境によって設定び異なります。プ□バイダーまたはネットワーク管 
理ちか b 指定された情報 （ IP アドレス、サブネットマスク、ポート番号、デフオルトゲートウエイ 、 DNS 
(Domain Name System ) サーパ'—など）を設定前に用意してください。 


♦パソコンに本製品を直接接続する…… A タイプ 

一本製品はお買い上げ時の設定のままご使用ください。パソコンに直接接続する場合は設定する必要は 
ありません。 


パソコンと本製品を直接接続する場合は、別売のク□スケーブルび必要でず。 


♦パソコンに無線で直接接続する （ CG - WLNC 11 MN のみ） 

…… A - 1タイプ 

ーパソコンと本製品を無線で直接接続するための情報を設定してください。なお、無線でパソコンに直 
接接続する前に、パソコンと有線接続して、無線接続のための設定を完了しておいてください。 

•本製品とパソコンを無線で接続する場合一 r 無線の設定をする （ CG - WLNC ] ] MN のみ）くシステ 
ム設定>」 （ P .4 日） 


♦八プを使って社内 LAN などに接続する……己タイプ 

^ネットワーク管理者から指定された情報を設定してください。 

•本製品に固定 IP アドレスを設定する場合一「固定 IP アドレスを設定する場合」 （ P .43) 

• DHCP サーパーを利用している場合一 「 IP アドレスを自動で割り当てられる場合」 （ P .44) 

♦モデムに直接接続してインターネットに接続する…… C タイプ 

^プロバイダーから指定された情報を設定してください。なお、 xDSL モデムなどに直接接続する前に 
ノ（ソコンと接続してインターネット接続のための設定を完了しておいてください。 

-本製品用にプ□バイダーか b 固定 IP アドレスを取得した場合^個定ロアドレスを設定する場合」 ( P .43) 
• Yahoo ! B 日のように DHCP で利用する場合一 「 IP アドレスを自動で割り当て日れる場合」 （ P .44) 
. フレッツ ’ ADSL や己フレッツのように PPPoE で接続する場合一 「 PPPoE で設定する場合」 （ P .4 已） 
■ DDNS の機能を使ラ場合一 「 URL を指定して画像を見る （ DDNS の設定）くシステム設定>」 
( P '48) 

♦ルーターを使ってインターネットに接続する…… D タイプ 

^プロバイダーやネットワーク管理ちから指定された情報を元に、ご使用のルーターの取扱説明書をご 
覧になりなびら設定して<ださい。 

•本製品用に固定のグ□ーバル IP アドレスを取得している場合一「固定 IP アドレスを設定する場合」 
( P .43)、 ルーターの設定 

• Yahoo ! 日日やフレッツ • ADSL などをルーター経由で使う場合一「固定 IP アドレスを設定する場 
合」 （ P .43)、 ルーターの設定 
^ルーター側には;欠のよラな設定び必要です。 

•バーチャルサーバー機能または DMZ 機能の設定 

♦アクセスポイントや無線ルーターを使ってインターネットに接続するに G - WLNC 11 MN 
のみ）…… D - 1タイプ 

^上記のじタイプ、 D タイスこ力日えて無線でアクセスポイントや無線ルーターに接続するための情報を 
設定して < ださい。 

-アクセスポイントや無線ルーターに無線で接続する場合一「無線の設定をする （ CG - WLNC ] ] MN 
のみ）くシステム設定>」 （ P .46) 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


タイプ別に「システム設定」画面で設定び必要な項目は、なのとおりです。 


設定頂目 

タイプ 

IP アドレス、サブネットマスク 

ゲー トウエイ 

DNS サーバー 

DDNS サーバー 

セカンドボート番号 

A タイプ 

X 

X 

X 

X 

X 

目タイプ 


A .》 7 


X 


C タイプ 




A ぷ3 

X 

D タイプ 


ぴ已 

〇 

A ぷ 6 

心》4 


〇…設定する必要あり A …設定び必要な場合あり X …設を不要（初期設をのままで問題なし) 


グローバル IP アドレスび固定の場合は、「固定 IP アドレス」をチェックして、グローバル IP アド 
レスとサブネットマスクを入力してください。 DHCP や PPPoE の場合は riP アドレス自動取得」 
を選択して、その他必要な項目を設定して<ださい。 

《2 DHCP でゲートウェイと DNS サーバーのアドレスび自動取得の場合は、 「 DNS サーパ'-アドレ 
ス」の「自動取得」を遇択してください。 DNS サーバーのアドレスび固定の場合は、必要な項目 
を設定してくださし、。 

《3本製品のグ□—バル IP アドレスび固定の場合、 DDNS 機能の設定は必要ありません。インターネッ 
卜側から本製品にアクセスする際には、 Web ブラウヴーのアドレス欄にグ□ーバル IP アドレスを 
入力してください。 DHCP や PPPoE の場合は DDNS サービスをご契約後、本製品の日 DNS 機 
能の設定をして < ださい。 

《4本製品を複数台接続している場合は、1台につき固有のセカンドポート番号を設定する必要びあり 
ます。また、インターネット側から複数の本製品に接続する場合、個別のポート番号に対し、ルー 
ターのバーチャルサーバー機能ちしくは DMZ 機能の設定び必要です。ルーターのポート番号の設 
定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 

※已ルーターの日 HCP 機能を利用する場合は、他の DHCP クライアントと IP アドレスび重複しない 
よラに、ルーター側で本製品の IP アドレスを除いた範囲を設定して<ださい。ルーターの DHCP 
機能を利用しない場合は、本製品に IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイの設定び必要 
です。ゲートウェイは、ルーターの LAN 側の IP アドレスを設定してください。なお、外部にカメ 
ラを公開する場合は、ルーターにノ（ーチャルサーノ（一機能もしくは DMZ 機能の設定をしてくださ 
し、設定方法については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。また、本製品の DDNS 機能の 
設定ち必要です。 

《6インターネット側から本製品に接続する場合、次の設定び必要です。 

-ずべてに共通ずる設定 

ルーターのノ（ーチャルサーノ（一機能ちしくは DMZ 機能の設定び必要です。 

- WAN 側 IP アドレスが固定のグ□—バル IP アドレスの場合 

DDNS 機能の設定は必要ありません。インターネット側か日本製品にアクセスする際には、 
Web ブラウヴーのアドレス欄に WAN 側 IP アドレスを入力してください。 

- WAN 側 IP アドレスが DHCP もしくは PPPoE で取得されている場合 
DDNS サービスをご契約後、本製品の DDNS 機能の設定び必要です。 

※フ LAN 内で固定 IP アドレスを利用している場合は、設定び必要です。 DHCP サーバーを利用してい 
る場合は、設定内容を事前にネットワーク管理ちにご相談ください。 

B . ルーターを利用してカメラを外部（インターネット）に公開ずるとさは、ルーターのバーチャル 
サーノ く一機能をしくは DMZ 機能の設定び必要でず。 

•本製品をダイナミック DNS を利用して、ルーター経由で外部に公開ずる場合、必ず本製品の 
DDNS 機能を使用してください。ルーターに DDNS 機能び搭載されている場合、本製品の DDNS 
機能と重複しますので、ルーター側は設定しないように注意してください。 

. ル—夕—で インタ— ネット （ WAN 側）か5のアクセス制御 （ IP フィルターなど）び設定されて 
いるときは、インターネットか5アクセスできるように設定してください。設定についてはルー 
夕一の取扱説明書をご覧く ださい。 



m 

V 

/ ルーターによっては、バーチャルサーバー機能のことを「ポートフォワーディング」、「アドレス変 

換」、 r 静的 IP マスカレード」、 r 仮想サーバー」ちしくは「ポートマッピング」と呼んでいること 
ちあります。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をずる 

■固定 IP アドレスを設定ずる場合 


固定 IP アドレスを利用したネットワーク環境に接続するときに必要な情報を設定します。設定内容につ 
いては、プ□バイダーやネットワーク管理ちにご確認ください。 


乂モ‘ 


P .41 のタイプのラち、次のタイプに該当する場合にこのページをご覧ください。 
- B タイプで、本製品に固定 IP アドレスを設定する場合 
- C タイプで、本製品用にプ□バイダーから固定 IP アドレスを取得した場合 
- D タイプで、本製品用に固定のグローバル IP アドレスを取得した場合 
- D タイプで、 Yahoo ! BB やフレッツ ■ ADSL などをルーター経由で使う場合 


1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 
2「システム設定」画面で次のように設定しまず。 


or 固定 IP アドレス」をクリックします。 


白次の表を参考に、指定された情報を入力 
します。 


項目 

入力例 

説明 

IP アドレス 

] 2. 34.已巨.78 

本製品に設定したい IP アドレスを入力します。工場出 
荷時には「1目2.168 .1.24 己」が設定されています。 

ヴブネツトマスク 

2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已 

指定されたサブネットマスクのアドレスを入力しま 
す。工場出荷時には「2已巳 .2 已已 .2 已已.0」び設定さ 
れていまず。 

ゲートウエイ 

12.34.56.1 

指定されたゲートウェイのアドレスを入力します。 
ルーターを使用してインターネット環境に接続する 
場合は、プ□バイダーび指定するゲートウェイでは 
なく、ご使用のルーターの IP アドレス （LAN 側）を 
設定してください。 

優先 DNS ヴーバー 

12.34.56.98 

指定された優先 DNS ヴーノ 又一のァ ドレスを入力し 
ます。 

巧誓 DNS サーバー 

12.34.56.99 

指定された代替 DNS ヴーノ 又一のァ ドレスを入力し 
ます。 


0 •ルーターを利用するとさは、本製品に固定 IP アドレスび割り当て5れるよラ、ルー 
夕一の設定を必要でず。 設定についてはルーターの取扱説明書をご覧ください。 

. ネットワーク内で IP アドレスび重複しないようにしてください。 

3 入力が終了した！5 [保存]をクリックします。 

4 本製品が自動的に再起動しまず。 


IP アドレス 
サブネットマスク 

ヴー トウ エイ 

樓先 DNS サーバー 
巧替 DNS サーバー 


1255.255.255 255 ] 


[12.34.56.1 


り 2.34.56.98 ] 


n 2.34 56 99 I 
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Web ブラウザーでカメラの設定をずる 

■ IP アドレスを自動で割り当て5れる場合 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) サーバー機能 （ DHCP サーパ'—び IP アドレスを 
自動的に割り振る機能）を利用したネットワーク環境に接続するときに必要な情報を設定します。設定 
内容については、プ□バイダーやネットワーク管理をにご確認ください。 


乂モ‘ 


P .41 のタイプのラち、次のタイプに該当する場合にこのペー 
- B タイプで、 DHCP サーバーを利用している場合 
- C タイプで、 Yahoo ! B 日のように DHCP で接続する場合 


ジをご覧ください。 


1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示します。 
2「システム設定 J 画面で次のように設定します。 



orip アドレス自動取得」をクリックしま 
す。 

白 「 DHCP 」 をク U ツクします。 


回 DNS サーバーのアドレスを自動取得ずる 
場合は、「自動取得」を選択します 。 DNS 
サーバーのアドレスを指定されている場 
合は、「固定 IP アドレスを設定する場合」 
( P .43) を参考に、指定された情報を入力 


します。 


3 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 
4 本製品が自動的に再起動しまず。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をずる 

■ PPPoE で設定ずる場合 


PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet ) を利用したネットワーク環境に接続するときに 
必要な情報を設定します。設定内容については、プ□バイダーやネットワーク管理者にご確認ください。 



P .42 のタイプのラち、次のタイプに該当する場合にこのページをご覧ください。 
• C タイプで、フレッツ - ADSL や B フレッツのように PPPoE で接続する場合 


1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 
2「システム設定」画面で;夕のように設定しまず。 


® IP アドレス自動取 i 言 
〇 DHCP 

© PPPoE - 


_1' —ザ'—る- 1 mynatne ® isp . ne . jp | 

パスワード .|••••••••••| 1 


- DNS サ — ^ S — アドレス- 
〇自動取得 
© 固定お得 


優先 DNS 廿—バ— : 112.34 ,56.98 | 


巧督 DIMS サ—バー : 112.34 .56.99 | 


orip アドレス自動取得」をクリックしま 
す。 

曰 rpppoE 」 をク U ックします。 


回次の表と「固定 IP アドレスを設定する場 
合」 ( P .43) を参考に、指定された情報を 
入力します。 


項目 

入力例 

説明 

ユーヴー名 

myname 風 sp . ne.Jp 

指定されたユーヴー名（プ□バイダーによって呼び 
ちび異なる場合びあります）を入力します。入力で 
さる文字数は巨 4 文字まで、種類は半角英数字のみ 
で[スぺース]、"、’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、： 
は使えません。 

パスワード 

password 日2 

指定されたパスワード（プ□バイダーによって呼び 
ちび異なる場合びありまず）を入力します。パス 
ワードは画面上では「参」で表示されます 。入カミ 
スのないよラにま意してください。入力でをる文字 
数は 32 文字まで、種類は半角英数字のみで[スペー 
ス]、"、’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。 


3 入力が終了した!5 [保存]をクリックします。 


4 本製品が自動的に再起動しまず。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


無線の設定をする （ CG - WLNCllMN のみ）くシステム設定> 


本製品は、 IEEE 802.1 lb の無線規格に対応しています。本製品を無線 LAN で運用するときは、無線の 
設定を行ってください。 

a 通信相手の機器び IEEE 802 . 11 b 規格に対応し、通信できる状態であることを確認しておいてくだ 
さい。 


1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 


2「システム設定 J 画面で;夕のように設定しまず。 


ワイヤレス記ち 

通信モード 

巧 Infrastructure 



广802.11 Ad Hoc 


ESSID 

[corega 



チャン本ル 

1日二] 



暗号化 

广 無効 

广6化お 128bits 


帅 EP キー 

Key 1: F 








K が3 :ド 







デフォルトキー 

iKeyl 二! 



認証方す 

|Both 

d 


次の表を参考に設定します。 


項目 

説明 

通信モード 

無線 LAN アクセスポイントを使用して本製品とパソコン間で無線 LAN のネットワーク 
を構成しているときは 「Infrastructure」 （インフラストラクチャーモード）、本製品と 
パソコン間を直接通信する無線 LA N のネットワークを構成しているとさは 
[802.1 1 AdHocJ (アドホックモード）を選択します。 

ESSID 

無線 LAN に接続する機器を識別する名前です。 SSID と呼ばれることをあります。同じ 
無線 LAN に接続する機器には、同じ ESSID を設定してください。 ESSID には、32文 
字 LU 内の、半角英数文字および半角記号を使用できまず（大文字とル文字の区別はあり 
ません)。 

使用でさる半角記号は、次の通りです。 

!’’#$ % & |り* + ,- '/ :;< = >?◎[¥] へ」；}' 

工場出荷時は 「core 吕 a」 になっています。 

チヤンネル 

使用する電波の周波数（無線チャンネル）で、1〜1 ] の間で設定でをまず。 

アドホックモードで使用する場合は、使用する電波の周波数を設定します。無線 LAN に 
接続するすべての機器に、同じチャンネルを設定する必要びあります。工場出荷時は 
「己」に設定されています。 

インフラストラクチャーモードで使用する場合はチャンネルを自動的に認識するので設 
定する必要はありません。 

暗号化 

通信内容を日音号化する WEP 機能を利用するかどうかを選択します。無線 LAN に接続す 
るずベての機器で同じ WEP を設定する必要びあります。 

「OFF」 を選択すると、通信内容は暗号化されません。 

「己 4bits」 を選択すると、己 4bit WEP び利用できまず。 
ri28bitsj を選択すると、 128bit WEP び利用でをます。 

工場出荷時は、暗号化はされていません。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


項目 


説明 


WEP キー 


通信内容を日音号化するための WEP キー（暗号キー）を設定します。 

Key 1〜 Key 4 のそれぞれについてなのように ル/巨 P キーを入力してください。 


暗号化 

WEP キー 

64 bits 

]6進数（日〜目、 a 〜 f ) で1日巧の数字を入力 
例： 01234己目789 

1 28 bits 

]6進数（日〜9、 a 〜 f ) で2目巧の数字を入力 
傍!]: 01234己678吕0 ] 234巳 6789 abcde 干 


無線 LAN に接続するすべての機器で同じ WEP キーを設定する必要びあります。入力す 
る文字数に過不足びないよラにを意してください。文字数び少ないと、 WEP キーび正 
しく生成されず、正常に接続できなくなる可能性びあります。 


デフオルトキー 


Keyl 〜 Key 4 のうち、使用するキーを逞おします。 


認証ち式 


暗号化で使用する認証ち式を選択します。 

認証ち式には 「Open System 」 とに hared Key 」 の2種類びあります。通信相手の 
機器と同じをのを逞択してください。 

通常は、工場出荷時の旧〇化」（自動設定）を選択してください。 


3 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 
4 本製品が自動的に再起動します。 


H - パソコン（特に無線 LAN 機能内蔵のノートパソコン）によっては、特定のチャンネルに対応して 
いないちのびあります。お使いのパソコンの仕様を確認して、別のチヤンネルに変更してくださ 
し、。 



お使いの無線 LAN 機器によっては、日 4 bit WEP は40ビット、 ]28 bit WEP は ] 04ビットと 
表記される場合びあります。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


URL を指定して画像を見る （ DDNS の設定）< システム設定> 


インターネット上から URL を指定して本製品に接続できるように 、 DDNS (ダイナミック DNS ) の設 
定をします。接続環境によってなの設定び必要です。なお、ルーター経由でインターネットに接続して 
いる場合は、ノ（ーチャルサーノ（一に対応したルーターび必要です。 

•インターネットに接続する （ xDSL モデムなどに直接接続する）…… C タイプ 
一本製品に DDNS の設定び必要です。 

-インターネットに接続する（ルーターを使用する）……日タイプ、 D -1 タイプ 
ールーターにバーチャルサーバーの設定び必要です。本製品には DDNS の設定び必要です。 

1 DDNS サイトでヴービスに登録手続きをします。 

ここでは、例として 「 http :// clp -21. net」(Ivy Network ) に登録しています。 

登録が完了すると、ユーヴー登録確認ールが送られてさます。 

2 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 

3 「システム設定」画面で巧のように設定しまず。 


ダイナミック DNS @ 有効 〇無効 - 

DDNS サービス： 

Ivy Network v | 


むし f ンを 

'core-net j 


ユーザーを 

’core 巨 a 


"スワード 

. 1 



or 有効」にチェックを付けまず。 

回次の表とユーザー登録確認メールを参考 
に、 DDNS を利用するための設定を行い 
ます。指定された情報を入力します。 


※画面は一例です 


頃目 

入力例 

説明 

DDNS サービス 

- 

登録した DDNS サイトを選択します。 

ド イン名 

core-net 

DDNS サイトで登録した希望のドメイン名を設定します。入力できる 
文字数は已4文字まで、種類は半ち英数字のみで[スペース]、’’、’、#、 
&、％、=、+、？、<、>、：は使えません。 

ユーヴー名 

corega 

DDNS サイトで登録したユーヴー名を設定します。入力でさる文字数 
は日4文字まで、種類は半角英数字のみで[スペース]、’’、’、#、&、％、 
=、+、？、<、 X: は使えません。 

パスワード 

passwordxx 

DDNS サイトで登録したパスワードを設定します。パスワードは画面上 
では「♦」で表示されます。入カミスのないよラにま意してください。入 
力でをる文字数は32文字まで、種類は半角英数字のみで[スぺース]、’’、 
’、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、；は使えません。 



- DDNS サイトへの登録は、お客様の自己責任で行ってください。登録に関して弊社で 
は一切責任を負いませんので、ご了承ください。 

. ネットワークの環境によっては、 DDNS を利用でさない場合びあります。 

.本製品で利用できる DDNS サイトは 「 DyDNS 」 撫料）と 「Ivy Network 」 馆料) 
の2つのみです。その他の DDNS サイトはご利用になれません。 
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4 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 

5 本製品が自動的に再起動しまず。 

ルーター経由の場合は、ルーターにてバーチャルサーパ'一の設定をわいます。ルーターの設定について 
は、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 


乂モ‘ 


本製品を複数台接続している場合ち、]つの URL で本製品にアクセスできます。ただし、各カメ 
ラにポート番号の設定を行い、 URL とポート番号を入力して本製品にアクセスしてください。詳 
しくは、「ポートの設定をする < システム設定 >」 （ P . 已 1) をご覧ください。 






Web ブラウザーでカメラの設定をする 


LED の設定をずる < システム設定> 


Power LED と Link/Act LE □の設定を行います。 LED の状態で本製品の状態を把握することびできま 
す。基本的に本製品び動作している間は LED び点灯しています。 

1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 

2「システム設定」画面で巧のように設定します。 


LED コントロール@通常〇消な〇ダミ- 〇 本製品の LED を使用する場合は「通常」、 

- 使用しない場合は「消。」、夕‘ミーモード 

にする場合は「夕‘ミー」をクリックしてく 
ださい。 

なお、 LED の表示と状態については、巧のとおりです。 


• 「通常」の場合 


種類 

色 

状態 

Power LED 

緑色に点な 

電源び入っているとを 

緑色に点滅 

ファームウェアのアップグレード中、再起動時のセルフテスト 
中、異常発生時のいずれか 

消な 

電源が入っていないとさ 

Link/Act LED 

オレンジ色に点な 

待機中 （ LAN ケーブル接続時） 

オレンジ色に点滅 

データ通信中（データの転送時） 

消な 

電源が入っていないとを丄 AN ケーブルが接続されていないとき 


. じ肖灯」の場合 


種類 

色 

状態 

Power LED 

消な 

常時 

Link/Act LED 

消な 

常時 


• 「夕 S —」の場合 


種類 

色 

状態 

Power LED 

緑色に点な 

電源び入っているとを 


消な 

電源が入っていないとさ 

Link/Act LED 

オレンジ色にランダムに点滅 

常時 


消な 

電源が入っていないとさ丄 AN ケーブルが接続されていないとき 


3 [保存]をクリックしまず。 


商 - r 通創から「消灯」に切り替えたときと「消灯」に設定された状態で再起動したときは、 LED び 

^ 消えるまでにそれぞれ]分ほどかかります。 

-再起動ちしくは電源投入時には、本体内部の動作チェック（セルフテスト）のために強制的に Link / 
Act LED び数秒間、点滅テスト表示を行います。 

\_ J 


加 
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ポートの設定をするくシステム設定> 


インターネット接続のときにルーターを使用して、同じネットワーク内に2台じ(上の本製品を使用して 
いる場合、それぞれの本製品に IP アドレスび割り振 b れているため、常に開かれているポート番号旧の 
とは別に、独自のポート番号を設定する必要びあります。 

1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示します。 

2「システム設定 J 画面で次のように設定します。 


たカント■ボート 



セ打ノドボート番号： 0 - 






〇セカンドポート番号を設定する場合は「有 
効」をク U ックします。 

曰 r セカンドポート番号」にセカンドポート 
番号を設定します。 



ネットワーク環境によっては、工場出荷時の「80」のポート番号を使用でをないこ 
とびあります。その際は、グ□-バル IP アドレスでアクセスでさる別のポート番号を 
プ□バイダーまたはネットワーク管理ちか5入手してください。なお、その際には 
ルーターのバーチャルサーバー機能を設定ずる必要をあります。 

同じネットワークに接続されている他のネットワーク機器で使用しているポート番号 
は使用しないでください。 

本製品自身び使用しているちのを除いて、ずでに使用されていて設定でをない可能性 
の高いポート番号は次のとおりでず。 

吕0、21、23、吕已、42、巨フ、巨8、巨9、10己、110、123、1巨1、1巨吕、己4巨、 
已47、已〇02 


3 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 
4 本製品が自動的に再起動します。 


♦ ロアドレスとポート番号の設定例 

本製品を3台接続している場合の IP アドレスとポート番号の設定は、次のよラになります。 
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<固定 IP アドレスの場合の例> 

ルーターを経由した固定グ□ーバル IP アドレスのネットワーク環境でインターネット側から本製品に 
アクセスするときは、 「 http :// ルーターのグ□-バル IP アドレス:ポート番号/」を Web ブラウヴー 
のアドレス入力欄に入力します。 


項目 

ルーター ( WAN 側） 

IP アドレス 

12.34 .已目. 78 

ポート 

パソコンか S アクセスずるとを 

—- - - 

ルーター ( LAN 側） 
パソコン （ LAN 内） 

192.1 巨谷. 1.1 

192.16 谷. 1.10 


- - 

1 台目の本製品 

192.16 谷. 1.201 

81 

- インターネット側から 
h け P:// 12.34 .已己. 78:81/ Enter 】 

. LAN 内から 

http:// 192.168 .1.20 1:81/ Enter 】 

2 台目の本裂品 

192.168 .1.202 

82 

- インターネット側から 
http://l2.34.56.78:82 / Enter 】 

. LAN 内から 

http:// 192.168 .1.202:82 / 【 Enter 】 

3 台目の本製品 

192.16 谷. 1.203 

83 

- インターネット側から 
http://l2.34.56.78:83 / Enter 】 

. LAN 内から 

http://] 白 2.168.1.203:83/ 【 Enter 】 


< DDNS を利用した場合の例> 

ルーターを経由したグローバル IP アドレスび固定されないネットワーク環境でインターネット側か 
日本製品にアクセスするときは、 「 http :// DDNS で登録した URL : ポート番号/」を Web ブラウヴー 
のアドレス入力欄に入力します。（例： netcamera . server . cc を登録した場合） 


項目 

J し-ター f\A/AN 彻 1) 

IP アドレス 

う、ノヴ八 

ポート 

パソコンか 6 アクセスずるとき 

ルーター (LAN 側） 

192.168 .1.1 

1 no 1 no 11 r \ 


— 

ハソ」ソ vLAIM 1-^； 

1 台目の本製品 

1 y と.1 Do . 1 . 1 U 

192.168 .1.201 

81 

-インターネット側から 
http://netcamera.server.cc:8 1 / 【 Enter 】 

- LAN 内から 

http:// 192.168 .1.201:81/ Enter 】 

2 台目の本製品 

192.16 谷 .1.202 

82 

-インターネット側から 
http://netcamera.server.cc:82 / 【 Enter 】 

- LAN 内から 

h1:tp;//]92.l 巨谷 .1.202;82/ 【 Enter 】 

3 台目の本製品 

192.16 谷 .1.203 

83 

-インターネット側から 
http://netcamera.server.cc:83 / 【 Enter 】 

- LAN 内から 

http:// 192.168 .1.203:83 / 【 Enter 】 


的 
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表示される画像の設定をするくビデオ設定> 


画像の設定を行います。 

1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 
2「ビデオ設定」画面で巧のように設定しまず。 



ビデオ設定 

鸦 S 度 

©320x240 0640x480 

圧巧す 

〇非常に粒1〇做、 ® 中〇高し、〇が御こ高し、 

フレームちまま居 

〇105 07 015 020 ©Auto (フレーム/快 

明るさ 

四回囚回画 

コントラスト 

四回囚回画 

色お 

四回囚回四 


ミ 主: B 月るさ/コントラスト/をおのち 巧 巧画か〜 128 です。 

モ S 因ぶ篇 

050 Hz 060 Hz 


1 im 1 1 キサン e ル 1 


〇次の表を参考に、設定します。 


項目 

説明 

解像度 

画像のサイズ（解像度（単位はドット数で、横 X 縦です)）を設定します。320 X 240、 
または640 X 480に設定されます。工場出荷時は、320 X 240に設定されています。 

圧縮率 

画像データの圧縮率を已段階に設定でをます。「非常にあい」を逞ぶと画像の品質は上 
びりますび、ネットワークへの負荷び増えます。工場出荷時は「中」に設定されていま 
す。 

フレーム転送速度 

本製品から送信される画像の毎秒あたりの送信フレーム数（何回画面を書き換えること 
びできるか）の上限を設定します。数値び大きくなるほど画像び滑らかになり、ネット 
ワークへの負荷び増えます。工場出荷時は rAutoj に設定されています。 

明るさ 

画像の明るさを設定します。数値を大きくすると明るさび増します。工場出荷時は「日4」 
に設定されています。設定範囲は、1(最少）〜128 (最大）です。 

つントラスト 

画像のコントラストの調整をします。数値を大さくすると最も明るい部分と暗い部分の 
差び大さくなります。工場出荷時は「日4」に設定されています。設定範囲は、1(最少） 
〜] 28 (最大）です。 

色彩 

画像の色具合を設ちします。数値を大きくすると青色び強くなり、ルさくすると赤色び 
強くなります。工場出荷時は r 日4」に設定されています。設定範囲は、1撮少）〜128 
(最大）でず。 

電源周波数 

本製品を利用ずる地域の電源周波数（己 OHz (東曰本)、6日 Hz (西日本)）を設定しま 
す。 


H 実際に送信および表示される画像は、パソコンの性能や Web ブラウザーの違い、また 
はネットワーク環境などに左ちされます。ネットワークに比較的大さな負荷びかかって 
し)るような環境では、他のユーザーとの間に通信障害び予想されますので、ルさな値に 
設定するようにして調整してください。 


的 
























Web ブラウザーでカメラの設定をする 


罔 フレーム転送を度を上げると、動きは滑らかになりますび画質び荒くなります。フレーム転 
ド 送速度を下げると、画質はよくなりますび動をび遅くなります。 


フレーム転送速度 

撮做 

他） 

冲） 

(局） 

、取局ノ 

画質 

(最局ノ 

(局） 

冲） 

他） 

(最低） 

圧縮率 

撮做 

他） 

冲） 

(局） 

(最局ノ 


高(画質びよい) 

/N 



[保存]をクリックしまず。 
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カメラに接続でをる ユー ザーを制限するく ユー ザー管理> 


画像を見ることびでさる一般ユーヴーを登録します。本製品の設定を変更でさるのは所有ちだけです。一 
般 ユーヴ ーはカメラへのアクセス（画像の閲覧)、 FTP へのアップ□—ド、電子メールの送信じ(外の操作 
をすることはでさません。 


■本製品に接続できるユーザーを登録ずる 


ユーヴーの登録に関する設定を行います。登録でさる人数は最大8人です。 

1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示します。 

2「ユーザー管理 J 画面で次のよラに設定します。 


ューザー管理 


ユーザーを a 

ユーヴーち加 


©有効にする 0 お効にする 1 nn_\ 


ユ'—ザ'—名 ； icamera-usef I 1 這力 D I 

バスヮ-ド : 卜"》7" I 

制限 ： ® ビデオへのァケ t スのみ 

〇ビデオへのァク它ス/ _ 

FTP アップ□—ド’/卜 mai 隨信 


or 有効にする」をク IJ ックします。 
白次の表を参考に、設定します。 


項目 

入力例 

説明 

ユーヴー名 

camera-user 

登録するユーヴー名を入力しまず。入力でさる文字 
数は4〜12文字、種類は半ち英数字のみで[スペー 
ス]、"、1、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。なお、最初に起動したとさには、ユーヴー名は 
設定されていません。 

パスワード 

Password 

追加するユーヴーのバスワードを入力します。パス 
ワードは画面上では「参」で表示されます 。入カミ 
スのないよラにま意してください。入力でをる文字 
数は4〜8文字、種類は半角英数字のみで[スペー 
ス]、"、1、#、&、〇/〇、=、+、？、<、>、：は使えませ 
ん。なお、最初に起動したとをには、パスワードは 
設定されていません。 

制限 


追加するユーヴーにカメラへのアクセス（画像の閲 
覧）のみを行えるようにするには「ビデオへのアク 
セスのみ」、カメラへのアクセス（画像の閲覧 )、 FTP 
へのアップ□一に電モメールへの送信を行えなえ 
るようにするには「ビデオへのアクセス / FTP アッ 
プ□-ド/ E - mail 送信可制を設をします。 



第云ちか5の不正アクセスやバッキングを防止ずるためにち、ユーザー名、パスワー 
ドは定期的に変更してください。 

ユーヴー管理を有効にし、ユーザー追加を行わない場合は、所有ち L ソ州ま本製品にア 
クセスすることはでさません。ただし、所有ちの□グイン名とパスワードを設定され 
ていない場合は、ユーザー管理の有効/無効にかかわ5ずアクセス可能になりまず。 


3 [追加]をクリックずると、リストにユーザーが追加されまず。 

4 [実行]をクリックしまず。 


的 



































Web ブラウザーでカメラの設定をする 

[■本製品に接続でさるユーザーを削除ずる 


1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 
2「ユーザー管理」画面で;夕のよラに設定しまず。 


ユーザー刖巧 



camera-user ( View ) v 

1肖り 

除1 





〇削除ずるユーザー名を選択します。 

白削除をク U ックしまず。 
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画像をメ-ルで送信でをるようにするほ MTP ヴ-パ-の設定）く E - mail 設定> 


撮影した画像を電子メールで送れるよラに設定します。ネットワークびミ屋んでいたり、 Web ブラウヴー 
から画像を見られないような場合に、画像を電子メールで受け取れるようにします。なお、電モメール 
に添付される画像は静止画です。 

1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 

2 「 E - mail 設定 J 画面で次のように設定しまず。 


E - mai 段を 

メールサーバー アドし ス 

lsmtp.isp.ne.jp | 


ぷ信元アドレス （ FROM ) 

|fromname@isp.ne.jp 


送信先ァドレス ( TO ) 

卜 onameSisp.ne'jp | 


立 — ザ—を 

jcorecA 1 


パスワード 

1"" . 1 



〇次の表を参考に、設定します。 


項目 

入力例 

説明 

：><ールサーバーアドレス 

smtp.isp.ne.Jp 

><- ル ヴーノ く一 (SMTP ヴーノ く一 )のアドレスを入力 
します。 IP アドレスまたは、ド X イン名で入力して 
ください。 

送信元アドレス ( FROM ) 

干 「 omname@isp.ne.Jp 

画像を添付した電子メー j レの送信元の電子メールア 
ドレス（送り主）を設定します。 

送信先アドレス ( TO ) 

toname 風 sp.nejp 

画像を添付した電子メールの受信先の電子メールア 
ドレス（送り先）を設定しまず。 

ユーヴー名 

corega 

ールサーバーへアクセスするためのユーヴー名を 
入力します 

パスワード 

passwordsmtp 

ールサーバーへアクセスするためのパスワードを 
入力します 


囚画情を自動で送信する 


〇常時 



©スケジュール 


曜日 

:囚月□火□水 

回木回金□± □日 

撮影 

:閣始時刻:帕:叫:00 

] 。寺間み秒） 

恃巧 

終了時刻:に3;59;59 

] 牺間:み秘 


送信間隔： 阿—! 秋ロレ—ム 

區菌まを手動で送ちする 

送信間隔： 耐_| お/ フしー ム 


曰次の表を参考に、設定します。 


I 頁目 

入力例 

説明 

画像を自動で送信する 

— 

画像を自動でスケジュールに基づいて送信する場合 
に設定します。 


甫時 

- 

画像を自動で常時送信する場合に設定します。 


スケジュール 

- 

画像を送信するスケジュールを設定します。 



曜日 

- 

送信する曜曰を設定します。 



開始時刻 

00:00:00 

撮影開始時刻を時分砂の単位で設定します。 



終了時刻 

23;己9:已9 

撮影終了時刻を時分砂の単位で設定します。 


送信間隔 

300 

1フレームを何秒間隔で撮影して送るかを設定します。 

画像を手動で送信する 


撮影した画像を添付した電子メー J レを手動で送信す 
る設定を行います。画像を電子メールで送信ずる場 
合、 「 Video 」 画面から送信を実行 （[ ON ]) できます。 


送信間隔 

300 

1フレームを何秒間隔で撮影して送るかを設定します。 


57 





































































Web ブラウザーでカメラの設定をずる 


3 入力が終了した5 [保存]をクリックしまず。 
4 本製品が自動的に再起動しまず。 


-本機能を利用する際は、「システム設定」で必ず DNS サーバーとゲートウエイを設定してくださ 

- SMTP サーバーによっては、電子メールへの添付ファイルの容量に制限びある場合びあります。 

事前にプ□バイダーまたはネットワーク管理者に相談してください。 

-本製品のメール機能は、 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) を使用しているメールサー 
ノ（一でのみ正常に動作します。 

- E-mail 設定を行うと本製品への接続完了時に、ここで設定した送信先アドレスに接続完了を通知 
する電子メールび送信されるよラになりまず。 


/§/ .撮影した画像は、 JEPG 形式 （. jp 吕）で電モメールに添付、送信されます。 

^ -なの内容の電子メールび送信されます。 

件名 ： Picture from (デノ、イスる） yyyy / mm / dd , hh : mm:ss lyyyymmdd :年月日、 hhmmss : 
時分秒） 

本文 ： Camera Name (デバイス名 ）、 Location (説明 ）、 IP Address (IP アドレス ）、 Time 
(本製品の撮影時刻 )、 Event (撮影方法） 

添付ファイル名： yyyy mm dd-hh mm ss -1 .jpg 
年月曰時分秒 

-添付される画像の大きさは、 「320 X 240」 または「己 40 X 480」 の 2 種類です。「表示される 
画像の設定をする< ビデオ設定>」 （ P . 已 3) の「解像度」で設定した大ささの画像び電モメールに 
添付されます。 

- r 画像を手動で送信する」を還択すると、 「 Video 」 画面から 「 E - mail 送信」の実行 ([ ON ] / [ OFF ]) 
びでさます （ P .3 已）。 

_ / 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


画像を FTP にアップ□—ドする （FTP ヴーパーの設定）<アップ□—ド> 


撮影した画像を FTP (File Transfer Protcol ) サーパ'-に登録できるように設定します。ネットワー 
クびミ屋んでいたり、 Web ブラウヴーから画像を見られないよラな場合に、画像を FTP サーバーに P 、 宁め 
ておくことびできます。インターネット側か b 本製品へ直接アクセスさせたくなし觸合は、 FTP でのファ 
イルの登録先を、公開用のホームページを置いてある場所にして画像を表示する設定にしておけば、本 
製品の画像を公開用のホームページか b 見ることちでさます。 


1 r 設定画面を開く J (P.36) の手順で本製品の設定画面を表示します。 
2 「アップ□-ド J 画面で次のように設定します。 


アップロード 


サーバーアドレス 

ドけ. isp . ne.jp 1 

ボート番号 

121 1(ネリ其月値: 21) 

立ー ザ ーを 

■core が 1 

バスワード. 

I " . 1 

デイレクトリ 

|/ user / coreca/ftp | 

! S ジ シブ モード 

OON ©OFF 


I 次の表を参考に、設定します。 


I頁目 

入力例 

説明 

サーバーアドレス 

ftp.isp.ne.Jp 

FTP サーバーのアドレスを設定します。 

ポー ['''番号 

21 

FTP のポートま号を設定します。工場出荷時には 
「21」び設をされています。 

ユーヴー名 

cor 白 ga 

FTP のユーヴー名を設定します。 

パスワード 

passwordftp 

FTP のノくスワードを設定します。 

ディレクトリ 

/user/core 旨 a/ftp 

FTP サーバーに画像を登録するフォルダー(ディレ 
クト U -) を設定します。空欄にした場合は FTP 
サーバーに登録されているホームディレクト U に追 
加されます。 

パッシブモード 


FTP の転送ち式を設定しまず。 FTP サーバーの設定 
に合わせて還択してください。工場出荷時はパッシ 
ブモードび 「 OFF 」 に設定されていまず。 


F? FTP サーバ ーI こ自動でアツブ□-ド’する 


々常時 

广スケジ - 
塔日 

L— ル 

；厂月 r 乂厂水 

厂木厂を厂±厂日 

洁影時巧剛台嚇 J : 阿^ 

■ <B 徘!:分秋 


S 冬了時刻:阵〇:〇 

(時間か秒〉 

撮影頻度: 

C n ~ 3 フレームづみ 



r p お)/フレ-ム 



き本ファイルを： [camera 
アツブロード： r 上含き 


。基本ファイルち+ □巧/時間— 

广基本ファイルち+まち： |i024 ままで 


17 FTP サーバーに手動でアツブロードする 
お本ファィル名 : Jcamera 

アツブロード：广上書ぎ 

々鉛ファイルを+日け/時間_ 

广基本ファイルを+ま号： |ia^ ~をまで 


曰次の表を参考に、設定します。 


閒 
















































Web ブラウザーでカメラの設定をずる 


項目 

入力例 

説明 

FTP ヴーパーに自動でアップ□-ドする 

— 

画像を自動で FTP に登録するかを設定しま 
す。 


常時 

— 

画憬を自動で FTP に常時登録する場合に設 
定します。 


スケジュール 

— 

画像を自動でスケジュールに基づいて登録 
する場合に設定します。 



曜曰 

- 

登録する曜日を設定します。 



開始時刻 

00:00:00 

登録開始時刻を時分秒の単位で設定します。 



終了時刻 

23:巳9:已曰 

登録終了時刻を時分秒の単位で設定します。 


撮影頻度 

— 

1フレームを何秒間隔で撮影して送るか、ま 
たは1秒で何フレーム送るかを選択します。 


基本ファイル名 

Camera 

画憬ファイルのファイル名を入力します。 


アップ□-ド 


FTP に登録する際のファイル名を設定しま 
す。基本ファイル名をに amera 」 とすると、 
次のとお0です。 



上書さ 


基本ファイル名で上書きされます。拡張テ 
は . jp 呂です。 

例： Camera.jp 呂 



基本ファイル名+曰付/時間 


基本ファイル名に年月曰時分秒を加えた 
ファイル名となります。拡張テは. jp 呂です。 
m : Camera 2004020920日 0] 已 . jp 畳 



基本ファイル名+番号 


基本ファイル名に連番を加えたファイル名 
となりまず。拡張テは. jp 呂です。 

例 ： Camera 1 0 .jpg 

FTP ヴ ー J (—に手動でアツプ□-ドする 

— 

画像を手動で登録する設定を行います。 
「 Video 」 画面から登録を実行できます。 


基本ファイル名 

Camera 

画像ファイルのファイル名を入力しまず。 


アップ□-ド 


FTP に登録する際のファイル名を設定しま 
す。基本ファイル名をに amera 」 とすると、 
次のとお0です。 



上書さ 


基本ファイル名で上書きされます。拡張テ 
は . jp 呂です。 

例： Camera.jp 呂 



基本ファイル名+曰付/時間 


基本ファイル名に年月曰時分秒を加えた 
ファイル名とな0ます。拡張テは. jp 畳です。 
m : Camera 20 日402日白2日日 0] 已 jp 畳 



基本ファイル名+番号 


基本ファイル名に連番を加えたファイル名 
となります。拡張子は.]9呂です。 

例 ： Camera 1日 . jp 复 



撮影した画像は、 JEPG 形式 （. jpg で保存されたファイル）で FTP サーバーにアップロー 
ドされます。 

登録される画像の大きさは、 「320 X 240」 または「日 40 X 480」 の 2 種類です。「表 
示される画像の設定をする<ビデオ設定>」 （ P . 已 3) の「解像度」で設定した大ささの画 
像び FTP に登録されます。 

「 FTP サーパーに自動でアップ□-ドする」または 「 FTP サーパーに手動でアップ□-ド 
する」を選択すると、 「 Video 」 画面から 「 FTP アップロード」の実行 ([ ON ] / [ OFF ]) 
びでさます （ P .3 已）。 


3 [保存]をクリックします。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


カメラの情報を見るくステータス> 


本製品に関する情報（本製品のモデル名、ファームウエアパ'-ジョン、 MAC アドレス、 IP アドレス）び 
確認でさます。 

1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 

2「ステータス」画面では;夕のよラに表示されまず。 


ステータス 

モデルを CG-WLNC11MN - 


デバイスを 

ファームウェア 

バージョン 


Living-camera 
ver1.00 - 


MAC アドレス XX XX XX XX XX XX 
IP アドレス 1 92. 1 68. 1 .245 - 


本製品の製品名です。 

本製品のデバイス名です。 r システム設定」で 
設定したデバイス名び表示されます。 

本製品のファームウエアのバージョン番号です。 

本製品の MAC アドレスです。 MAC アドレスは 
ネットワーク上で本製品固有に与え5れている 
番号です。 


本製品の IP アドレスでず。 



MAC アドレスについて一 「 MAC アドレスについて」 （ P .7 曰) 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 


カメラを再起動する < ツール> 


本製品を再起動します。設定を変更した場合には、再起動して設定内容を反映させてください。「工場出 
荷時の状態に戻す」や「ファームウェアのアップグレード」とは異なりますのでごミ主意ください。 
再起動には、なの2つの方法びあります。2つの方法に違いはありません。どの方法を使ってちかまい 
ません。 


["■設定画面を使ラ 


1 r 設定画面を開く」 ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 
2「ツール」画面で;夕のように設定しまず。 


ツール 

巧おめ本製品を再起動しますか？ fWI - 

な;再おれを実巧すると、本製品へのをてのアクむスび切化されます。 

初期化本製品を巧其月化しますか？ 

な:巧巧化を実行すると、をての i さ定びエ巧化巧時の巧おに戻ります。 


or 再起動」の[実行]をク U ックします。 


Power LED び点滅し、 Link/Act LED び点灯します。しばらくして Power LED び点灯し、 Link / 
Act LED び点滅すれば、再起動の完了です。 


H - 再起動後ち、設定した内容は保持されます。 

-再起動すると、カメラ内に一時保存されていた画像はすべて消去されます。 
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Web ブラウザーでカメラの設定をする 

■電源を入れ直ず 


1本製品の専用 AC アダプターを電源コンセントなどから巧きまず。 

Pow 乱 LED と Link/Act LED び消灯します。 

2 しばらくしてか5専用 AC アダプターを電源コンセントなどに接続しまず。 

Power LED び点灯し、 Link/Act LED び点滅すれば、再起動の完了です。 


H 電源を切るとさは、本製品背面の DC コネクタの方か5電源コードを抜かないでください。故障の 
原因となる場合びあります。 


的 






Web ブラウザーでカメラの設定をずる 


カメラの設定を工場出巧時の状態に戻すくツール> 


本製品を工場出荷時の状態に戻すと今まで設定していた情報びすべて消えてしまい、購入したとさの設 
定に戻ります。ユーヴー名やパスワードを忘れて、本製品にアクセスでさなくなつたとさや、ご購入時 
の設定に戻して、はじめか b 設定したいとさなどにご使用ください。なお、重要な設定をしている場合 
は、その設定内容を事前に書き残すなど、後ですぐに設定し直せるように準備しておいてください。「再 
起動」や「ファームウェアのアップグレード」とは異なりますのでごを意ください。 

工場出荷時の状態に戻すには、巧の2 つの 方法びあります。2 つの 方法に違いはありません。どちらを 
使ってちかまいません。 


■ Reset スイッチを巧ず 


1本製品の電源が入っている状態で、ボールペンなど堅くて先の細いものを使用し、背面にある Reset 
スイッチを3秒に(上巧しまず。 

2 Reset スイッチを離します。 

Power LED び点滅し、 Link/Act LED び消灯します。しばらくして Power LED び点灯し、 Link / 
Act LED び点滅すれば、工場出荷時の状態に戻ります。 


["■設定画面を使ラ 


1 r 設定画面を開く J ( P .36) の手順で本製品の設定画面を表示しまず。 


2「ツール」画面で;夕のように設定します。 


ツール 

再居曲本製品を再を動しますか？ rgm 

注;再起めを実行す5と> 本駐品ベのをてのアク t ス占'<切此されます。 

扣 M 化本製品をな]巧化しますか？ - 

な;巧巧化を実行すると.をての記ちげェ话化商 I 寺の《据1こ房 y まず。 


or 初期化」の[実行]をクリックします。 


Power LED び点滅し、 Link/Act LED び消灯します。しばらくして Power LED び点灯し、 Link / 
Act LED び点滅すれば、工場出荷時の状態に戻ります。 


B - 設定び工場出荷時の状態に戻るまでに、約20秒間かかります。 

•工場出荷時の状態にすると、 IP アドレスは「1日 2. 1巨 8. 1 .24 己」、サブネットマスクは 
「2已已 .2 已已.吕已已.0」に戻0ます。 

-工場出荷時の状態にずると、カメラ内に一時保存されていた画像はずべて消去されます。 
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トラブルや疑問びあった 5 


解決のステツ 



カメラを使っていて「困ったな」「ラまく動かない…」と思ったとき、疑問びあったときは、この章で解 
み方法を探してください。 


① 取扱説明書や契約書を確認する。プ□バイダーやネットワーク管理者に確認する 

特にネットワークの接続び複雑な場合、ルーターなどの設定ち十分見直す 



③ この章の Q&A を確認する 
くトラブルは？> 

- 「 NCViewA 」 でカメラび検索されない 
- FNC View AJ でカメラの登録びできない 
- 「 NCViewA 」 でカメラの画像び表示されない 
- Web ブラウヴーでカメラの画像び表示されない 
-画像に白い線び表示される 
-画像にノイズび入る 
-画像の焦点び合わない 
-画像の色びよくない 
-画像の更新び遅い 

- Web ブラウヴーでカメラの設定画面び表示されない 
-カメラと無線で通信でさない 
-カメラの Pow 乱 LED び点灯しない 
-カメラの Link/Act LED び点灯しない 
- 「NC View AJ で録画びでさない 
-録画したファイルび見当たらない 
-録画ファイルび再生できない 
-カメラの IP アドレスを忘れてしまった 
-画像をメールで送信でさない 
-画像を FTP サーバーにアップロードでさない 
■□グイン名、パスワードを忘れてしまった 
-ファームウエアのアップグレードに失敗した 
く疑問は？> 

-カメラの設定を工場出荷時の状態に戻したい 
-接続でさているか確認したい （ pin 邑コマンドを使ラ) 
-ファームウェアをアップグレードしたい 



③コ レガのホームページの情報を活用する 

インターネットに接続できる環境であれば、コレガのホームページは、 「 Top / 
Information 」 画面か日アクセスできます。「ユーヴー登録 」、 「Q and A 」、 「製品情 
報」をご覧になれます。 



④ それでを解ミ夫しなければ、ヴポート窓□に問い合わせてみる 

サポート窓口の連絡先については添付の『はじめにお読みください』をご覧ください。 










トラブルや疑問びあった 5 


Q&A 


■「 NCViewA 」 でカメラび検索されない 


♦カメラの電源は入っていますか？ルーター、八プなどとの接続は正しくできていますか？ 

各ケーブルとの接続状態を確認してみてください。 

♦インターネット経由でカメラを検索しようとしていませんか？ 

「NC ViewA 」 で自動検索できるのは、 LAN 内のカメラのみです。インターネット経由でカメラに接続 
する場合は、カメラの IP アドレスを直接入力するか、ドメイン名を入力してください。 

■「 NCViewA 」 でカメラの登録びできない 


• LAN 内のカメラを登録する場合 

カメラの IP アドレスと設定用のパソコンの IP アドレスび同ーネットワーク上にない場合は、カメラを登 
録でさません。 

パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してください。カメラの IP アドレスを変更する場合は 、 「NC 
View A 」 の[カメラ登録変更]で変更してください。 



カメラの IP アドレスを変更する一「カメラの IP アドレスを変更する」 （ P .10) 


♦インターネット上①カメラを登録ずる場合 

インターネット接続にプ□キシサーバーを使用している場合は 、 「NCView A 」 にプロキシサーバーの設 
定び必要です。メインウインドウの[オプション]でプロキシサーバーの設定を行ってください。 



「 NCViewA 」 でプ□キシサーバーの設定をずる一「プ□キシサーパーの設定をする<オフ 
シヨン>」 （ P . 吕巨） 


パソコンまたはネットワークにファイアウォール機能び設定されている場合は、ファイアウォール機能 
の設定変更び必要です。本製品の画像（動画）データの送信には、ポート「80」を使用します。「80」 
び使用できるよラファイアーウォールの設定を変更してください。詳しくはネットワーク管理ちにご相 
談ください。 

■「 NCViewA 」 でカメラの画像び表示されない 


♦ rOff - Line 」 になっていませんか？ 

rOff - LineJ と表示されているカメラは、画像び表示されません。腊続/切断]をク U ックして、カメラ 
に接続してください。 

♦カメラを登録しましたか？ 

「 NCViewA 」 で画像を見るには、あらかじめ、 「 NCViewA 」 にカメラの登録を行っておく必要びあり 
よ9 〇 


IK . カメラを登録する一「カメラを登録する」 （ P .8) 












トラブルや疑問びあった 5 


♦ IP アドレスの設定び間違っていませんか？ 

LAN 内のカメラに接続する場合は、カメラの IP アドレスとパソコンの IP アドレスび同じネットワーク 
上にないと、カメラに接続できません。パソコンとカメラの IP アドレスを再確認してください。 


♦カメラにアクセスするパソコンで、インターネット接続にプ□キシサーパ’一を使用してい 
ませんか？ 

インターネットに接続する場合にプ□キシサーバーを使用しているネットワークでは、インターネット 
経由でカメラにアクセスするときには 「NCView A 」 にプ□キシサーパ'-の設定び必要です 。 「NC View 
A 」 の[オプション]でプ□キシサーバーの設定を行ってください。 



「 NCViewA 」 でプ□キシサーバーの設定をする一「プ□キシサーバーの設定をするくオプ 
シヨ >>」( P .2 己） 


♦パソコンまたはネットワークにファイアウォール機能び設定されていませんか？ 

ファイアウォール機能の設定変更び必要です。本製品の画像（動画）データの送信には、ポート「80」 
を使用します。「80」び使巧できるようファイアーウオールの設定を変更してください。詳しくはネッ 
トワーク管理ちにご相談ください。 


• 無線の設定は正しいですか？ 

カメラを無線 LAN で運用している場合は、 ESSID や WEP キーの設定び正しくでさているか、確認して 
くださし、 


• ドメイン名を正しく入力しましたか？ 

URL を指定してカメラにアクセスしている場合は、 DDNS サイトで登録したドメイン名を入力する必要 
びあります。正しく入力でさているか、確認してください。 

また、カメラに独自のポート番号び設定されている場合は、ポート番号の入力ち必要です。 

ドメイン名で接続する場合、 DNS サーバーの設定も必要になります。ルーターまたはカメラに DNS サー 
ノ（一の設定を正しく行っているか、確認してください。 


■ Web ブラウザーでカメラの画像び表示されない 


♦カメラに同時に接続しているユーザーの数びをすざませんか？またはネットワークび混ん 
でいませんか？ 

お使いの設定などにより、画像びすぐに表示されない場合ちあります。特にネットワークに比較的大き 
な負荷びかかっているよラな環境では、他のユーヴーとの間にち通信障書び予想されますので、接続す 
るユーヴー数を制限したり、画像の品質や更新回数を減らすよラに調整してください。また、 FTP や電 
子メールで画像を送る方法ちあります。 



• 接続するユーザー数を制限ずる一 r カメラに接続でをるユーザーを制限ずる<ユーヴー管 
理>」 （ P . 已已） 

•画像の品質や更新回数を減5す一 r 表示される画像の設定をする<ビデオ設定>」 （ P . 已 3) 
•電子メールで画像を送る一 r 画像をメールで送信できるようにずる （ SMTP サーバーの設 
定） < E-mail 設定 >」 ( P .57) 

• FTP に画像を送る一 r 画像を FTP にアップ□-ドする （ FTP ヴーバーの設定）< アップ 
□-ド >」 （ P . 已日） 
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トラブルや疑問びあったら 


♦カメラにアクセスするパソコンの Web ブラウザーの設定び、プ□キシを経由していません 
か？ 

Web ブラウヴーの設定びプ□キシを経由している場合は、次のよラに設定してください。なお、パソコ 
ンの Web ブラウヴーの設定についロホ、パソコンに添付されている取扱説明書か Web ブラウヴーのへ 
ルプなどをご覧ください。ここでは 、 Internet Explorer 日.□を例に設定します。 

1 Web ブラウザーを起動して r メニュ ー J - 「ツール」の r インターネットオプション」を選択します。 

2「接続 J タブをクリックし、「ダイヤル設定 J の「ダイヤルしない J を選択しまず。 

3 「 LAN の設定」をクリックします。 

ローカルエリアネットワーク ( LAN ) の設定画面び表示されます。 

4 r 詳細 J をクリックします。 

プ□キシ設定画面び表示されます。 

5 「巧で始まるアドレスにはプ□キシを使用しない」の入力欄にカメラの IP アドレスを入力しまず。 

6入力が終わった5 [0 口をクリックしまず。 

♦モデムなインターネット側への回線は正しく接続されていますか？ 

モデム （ xDSL モデム、ケーブルモデム）やメディアコンバーターとケーブル（電話回線用モジュラー 
ケーブル、同軸ケーブル、光ケーブル）び外れていないかを確認してください。接続については、モデ 
ムやメディアコンバーターに添付の取扱説明書をお読みください。 

♦プ□バイダーやネットワーク管理者からの設定事項を正しく入力しましたか？ 

契約時の設定事項をカメラ、ルーター、パソコンに正しく入力したか確認してください。プ□バイダー 
やネットワーク管理をからの設定事項をすべて設定画面に正しく入力しないと接続できません。パスワー 
ドは入力を間違ってち画面上で確かめることびでさませんので、再度入力をやりなおしてみてください。 
大文字/ル文字び区別される場合ちありますのでま意してください。 


♦カメラ、ルーター、パソコンの設定は正しいですか？ 

ご利用になるネットワーク環境や構成によって、カメラ、ルーター、パソコンの設定は異なります。ま 
た、ルーターなどのカメラじ(外の機器については、各接続機器の取扱説明書をご覧になるか、設定内容 
の詳細をネットワーク管理ちなどに相談してください。 



•カメラのネットワーク設定は正しいか？ 一 r ネットワークの設定をずる < システム設定 >」 
( P .41) 

.無線の設定は正しし佩？一 r 無線の設定をする （ CG - WLNC 11 MN のみ）<システム設定>」 
( P .4 己） 


• インターネットか5接続するための設定は正しいか？^ 「 URL を指定して画像を見る 
( DDNS の設定）<システム設定>」 （ P .48)、 r ポートの設定をする<システム設定>」 ( P .51) 


♦パソコンまたはネットワークにファイアウォ ー J レ機能び設定されていませんか？ 

ファイアウォール機能の設定変更び必要です。本製品の画像（動画）データの送信には、ポート「80」 
を使用します。「80」び使用できるようファイアーウオールの設定を変更してください。詳しくはネッ 
トワーク管理ちにご相談ください。 
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トラブルや疑問びあった 5 

■画像に白い線び表示される 


♦設置場所の光源とカメラとの距離び近すざませんか？ 

設置場所に必要じ(上に明るい光源（曰光や八□ゲン光）びある場合は、内蔵カメラのセンサーび反応し 
なくなってしまい、その結ま、静止画に白い縦搞となって現れる場合びあります。位置や方向を変える 
か、光源の位置を調整してください。そのままの環境で使い続けると、内蔵カメラのセンサーび故障す 
る場合びあります。なお、必要じ(上に明るい光源を直接受けたことでカメラび故障した場合は保証の巧 
象外となりますのでごミ主意ください。 

^設置条件について一『お使いの手引き Administrator 編』 「撮影したい場則こ本製品を設置 
^する」をご覧ください。 


f ■画像にノイズび入る 

'v. _ 


• 被写体の環境び暗くないですか？ 

被写対象や設置場所を明るくしてください。設置場所については、『お使いの手引き Administrator 編』 
r 撮影したい場所に本製品を設置する」をご覧ください。 


♦設置場所の堂光なとカメラとの距離び近すざませんか？ 

電源周波数 (50 Hz (東日本）または己 OHz (西日本)）によっては、堂光打などの照明の影響によりフ 
リッカー(照明のちらつき）び発生し、画面にノイズび入ったよラになることびあります。堂光灯と力 
メラとの距離をでさるだけ離すよラにしてください。また、使用する地域によって、電源周波数の設定 
を変更してください。 



電源周波数の変更について一 r 表示される画像の設定をする < ビデオ設定 >」 （ P . 已 3) 


• 無線 LAN に障害はないでしょうか？ 

無線 LAN に障害びある場合ち、画像にノイズび入る場合びあります。干渉していると思われる他の機器 
を外してみてください。 


[■画像の焦点び合わない 

'v _ 


対象とのピント調整び合っていない可能性びあります。カメラはオートフォーカス機能を持っていませ 
んので、画像を見なび b 手動でレンズを回転させ、対象とピントを合わせてください。時計回りに回す 
と遠い被写体に、反時計回りに回すと近くの被写体にピントび合わせられます。 

♦レンズやレンズカバーにゴミ、ミちれ、指紋、量りなどび付着していませんか？ 

レンズク U —ニングペーノ（一などでゴミなどを取り除いたあと、おさ取ってください。 

• 被写体までの距離び近すぎませんか？ 

近距離に Ocm 未満）では焦点び合いません。被写体か b 20 cm しソ上離して使用してください。 
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トラブルや疑問びあった 5 


♦暗い場所や何もない場所（壁など）を撮該していませんか？ 

フォーカスび合わない場合びあります。手動で合わせてください。設置条件については、『お使いの手引 
き Administrator 編』「撮影したい場所に本製品を設置する」をご覧ください。 


■画像の色びよくない 


♦画像のコントラストや色彩の設定を見なおしてみてください 

カメラの画像のコントラストや色彩の設定については、「表示される画像の設定をする < ビデオ設定>」 
( P . 已 3) をご覧ください。 

♦パソコンのモニターの色設定び 「Hight Color （1 巨ビット)」未満になっていませんか？ 

パソコンのモニターの色設定を rHight Color （1 己 ビット)」 しソ上 （「True Color (32 ビット)」 など） 
に設定してください。設定については、パソコンやモニターに添付の取扱説明書をご覧ください。 

パソコンのビデオカードやモニターによっては、をか表示される色合いび異なる場合びあります。ビデ 
才力ードやモニターのカラー調整で解決でさる場合ちあります。設定については、パソコン、ビデオカー 
ドまたはモニターに添付の取扱説明書をご覧ください。 


■画像の更新び遅い 


♦カメラの画像に同時に接続しているユーザーの数びをすざませんか？またはネットワーク 
び混んでいませんか？ 

フレーム転送速度の設定などにより、画像びすぐに表示されない場合ちあります。特にネットワークに 
比較的大さな負荷びかかっているよラな環境では、他のユーヴーとの間にち通信障害び予想されますの 
で、接続するユーヴー数を制限したり、画像の品質や更新回数を減 b すよラに調整してください。また、 
FTP や電子メールで画像を送る方法ちあります。 



• 接続するユーザー数を制限する一 r カメラに接続でさるユーザーを制限するくユーヴー管 
理>」 （ P . 已已） 

•画像の品質や更新回数を減5す一 r 表示される画像の設定をする < ビデオ設定 >」 （ P . 已 3) 


•電子メールで画像を送る一 r 画像をメールで送信できるようにする （ SMTP ヴーバーの設 
定）く E - mail 設定>」 （ P . 已 7) 


• FTP に画像を送る一「画像を FTP にアップ□-ドする （ FTP サーバーの設定）くアップ 
□-ド>」 （ P . 已日） 


♦複数のカメラに同時に接続していませんか？ 

1台のパソコンから複数設置してあるカメラの画像を見る場合は、画像の更新び遅くなることびありま 
す。接続するユーヴー数や画像の品質などの設定を見直してみてください。それでち更新を度の低下び 
気になる場合は、ネットワーク構成の見直しや高速化をご検討ください。詳しくは、ネットワーク管理 
ちにご相談ください。 
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トラブルや疑問びあった 5 


♦パソコン①スぺックやネットワーク①通信速度は十分ですか？ 

オペレーティングシステムや Web ブラウヴーびちかったり、メモ U —や八ードディスクの容量び十分搭 
載されていなかったり、ネットワークの通信速度び十分でなかったりする場合は、画像びスローモーシヨ 
ンに見えたり、フレーム落ちび発生したりする場合びあります。これ b は故障ではありません。 



対応パソコンの条件について一『お使いの手引き AdministratorfiJ 


• 通信状態び良くない場所に設置していませんか？ 

無線 LAN で使用している場合、設置場所によっては通信の状態び良くならない場合びあります。設置場 
所を変更するか、 LAN ケーブルなどの有線に切り替えるか、画像の品質や更新回数を減 b すよラに調整 
してください。 



•設置場所の変更について一『お使いの手引き Administrator 編』 「撮影したい場所に本製 
品を設置する」 

•画像の品質や更新回数を減らす一 r 表示される画像の設定をするくビデオ設定 >」 （ P . 已 3) 


■ Web ブラウザーでカメラの設定画面び表示されない 


参電源は入っていますか？ 

各接続機器の電源ランプびついているか、または AC アダプターなどび電源コンセントから外れていない 
か確認してください。 

♦ケーブル（モデムなルーターみパソコン、カメラ）は正しく接続されていますか？ 

ルーターとカメラび LAN ケーブルで正しく接続されているか確認してください。カメラとルーターび正 
常に接続されている場合は、カメラに電源び入っているとルーターの前面にある各 LAN ポートの Link / 
Act LED び点灯します。また、 LAN ポートに正しくケーブルび接続されているかも再度確認しましよ 
ラ。 


♦パソコン①ネットワークアダプターは正しく動作していますか？ 

パソコンのネットワークアダプターのドライバの設定は正ししめ、確認してください。また、パソコンの 
ネットワークアダプターび正常に動作していることを再度確認してください。ネットワークアダプター 
の設定については、パソコンや LAN 力ードに添付の取扱説明書をご覧ください。 





トラブルや疑問びあったら 


• カメラの IP アドレスを変更していませんか？ 

Web ブラウヴーのアドレス入力欄に新しい IP アドレスを入力してください。 

♦カメラにアクセスするパソコンの Web ブラウザーの設定び、プ□キシを経由していません 
か？ 

Web ブラウヴーの設定びプロキシを経由している場合は次のように設定してください。なお、パソコン 
の Web ブラウヴーの設定については、パソコンに添付されている取扱説明書や Web ブラウヴーのへル 
プなどをご覧ください。ここでは、 Internet Explorer 6.0 を例に説明します。 

1 Web ブラウザーを起動して r メニュ ー J - 「ツール」の r インターネットオプション」を選択します。 

2「接続」タブをクリックし、「ダイヤル設定」の「ダイヤルしない」を選択しまず。 

3 「 LAN の設定」をクリックします。 

ローカルエリアネットワーク ( LAN ) の設定画面び表示されます。 

4 r 詳細 J をクリックします。 

プ□キシ設定画面び表示されます。 

5 「巧で始まるアドレスにはプ□キシを使用しない」の入力欄にカメラの IP アドレスを入力しまず。 

6入力が,格ねつた5 [0 K ] をクリックしまず。 

♦ Web ブラウザーのキャッシュ（一時ファイル）を削除してみてください 

1 Web ブラウザーを起動して r メニュー」 一 「ツール」の r インターネットオプション J を選択しまず。 
2 「全般」タブをクリックし、「インターネッ I 時ファイル」の[ファイルの削除]をクリックしまず。 
3 [0 K ] をクリックします。 

• 複数の人び所有者として接続しようとしていませんか？ 

1台のカメラに所有者として接続でさる人数は]人に限られます。 
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トラブルや疑問びあった 5 

■カメラと無線で通信でさない 


• 無線 LAN ①設定は正しくできていますか？ 

ESSID 、 WEP キー、無線チヤンネルは無線に接続するすべての機器で共通である必要びあります。お使 
し、のパソコンや無線 LAN アクセスポイントの設定びカメラと同じになっているか確認してください。 

few ESSID 、 WEP キー、無線チヤンネルについて一 r 無線の設定をする （ CG - WLNC 11 MN の 
^み）< システム設定 >」 ( P .46) 

• 設置場所に問題はないですか？ 

設置場所を変更したり、障害物を除いたりしてみてください。それでち通信でさない場合は、 LAN ケー 
ブルを使って有線で接続してください。 



設置場所について一『お使いの手引き Administrator 編』 「撮影したい場所に本製品を設置 
する」 


■カメラの Power に D び点打しない 


♦カメラと専用 AC アダプターの接続を再度確認してください 

専用 AC アダプターび電源コンセントから外れていないか、 DC アダプタび DC 電源コネクタのジャック 
にしっかり入っているか、または専用 AC アダプタび使われているかも確認してください。 


• Power LED の表示を消りに設定していませんか？ 

Power LED の表示を変更するには、 「 LED の設定をする <システム設定>」 ( P .50) をご覧ください。 


♦上記の見なおしを行っても Power LED び表示されない 

Reset スイッチを巧したり、電源を入れなおしたりして再起動してください。それでも直らない場合は 
故障していることび考え日れます。お手数ですび、弊社サポートセンターまでご連絡ください。 



再起動について一 


r カメラを再起動する < ツール >」 （ P . 巨 2) 


■カメラの Link/Act l _ ED び点打しない 


♦ LAN ケーブルびルーター、八ブ、カメラに正しく接続されていますか？ 

カメラとの接続を再度確認してください。また、 LAN ケーブルやノ\ブ/スイッチングノ\ブの問題ち考え 
日れますので、 pin 邑 (packet internet groper ) コマンドなどを利用して接続状況を確認したり、ネッ 
トワーク管理ちにご相談ください。 



pin 邑 コマンドについて一 r 接続でをているか確認したい （ping コマンドを使う）」 ( P .77) 
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トラブルや疑問びあったら 


♦無線 LAN の場合、正しく設定されていますか？ 

「カメラと無線で通信できない」 （ P .73) をご覧ください。 

• Link/Act LED ①表示を消巧に設定していませんか？ 

Link/Act LED の表示を変更するには、 「 LED の設定をする<システム設定>」 ( P .50) をご覧くださ 
い。 


♦上記の見なおしを行っても Link/Act LED び表示されない 

Reset スイッチを巧したり、電源を入れなおしたりして再起動してください。それでも直日ない場合は 
故障していることび考えられます。お手数ですび、脾社サポートセンターまでご連絡ください。 



再起動について一 


r カメラを再起動する < ツール >」 （ P . 巨 2) 


■「 NCViewA 」 で録画びでさない 


• 録画の設定は正しいですか？ 

スケジュールの設定、録画ファイ;レの保存場所の設定などを確認してください。 
モーション録画を行っている場合は、動作感知レベルを上げてみてください。 

♦録画中に画像スキヤンを巧っていませんでしたか？ 

画像スキヤンを行っていると録画びでさません。 

参録画中に画像ウインドウを閉じませんでしたか？ 

録画中に画像ウインドウを閉じると録画びできません。 


■録画したファイルび見当た！5ない 

• 録画ファイルの保を容量を超えていませんか？ 

「 NCViewA 」 の[オプション]一[リサイクル]で設定した録画ファイルの保を容量を超えた場合は、 
ちいちのから順に録画ファイルび削除されます。 


■録画フアイルび再生できない 


• 再生用のアプリケーシヨンはインスIルされていますか？ 

録画ファイルを再生するには 、 Windows Media Play 乱などの MPEG 4 の動画を再生できるアプ U ケー 
シヨンび必要です。あ日かじめインストールしておいてください。 
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トラブルや疑問びあった 5 

■カメラの IP アドレスを忘れてしまつた 


「 NCViewA 」 でカメラの IP アドレスを検索してみてください。また、ルーターなどから接続機器の状 
態を表示でさる場合、そちらが b 確認してください。 



「 NCViewA 」 での IP アドレスの検索について一「カメラを登録する」 （ P .8) 


[■画像を メールで 送信できない 


参メールサーバーを 正しく設定していますか？ 

「NCView A 」 で送信する場合は、[カメフ設定]一[モーション設定]でメールサーバーの設定を確認 
してください。詳しくは、「カメラび被写体の動さを感知したとさの設定をするくモーション設定>」 
( P .27) をご覧ください。 

Web ブラウヴーで設定する場合は、「画像をメールで送信でさるよラにする （ SMTP サーバーの設定） 
< E - mail 設定 >」 ( P .57) をご覧ください。 

♦メールサーバーの容量びいっぱいではないですか？ 

メールサーバーに蓄積されている不要な電モメールを削除してください。 

♦メールの添付ファイルの許容サイズを超えていませんか？ 

電子メールの添付ファイルの許容サイズについては、プ□バイダーやネットワーク管理ちにご相談くだ 
さい。添付ファイルのサイズを変更するには、 r 表示される画像の設定をする<ビデオ設定>」 （ P . 已 3) 
をご覧ください。 

• DNS ヴーノ く一の設定をしましたか？ 

カメラからメールを送信するには、 DNS サーバーとゲートウエイの設定び必要です。日 NS サーパーと 
ゲートウエイの設定を確認してください。 

Hw DNS サーバ'一とゲートウエイの設定をする一 r ネットワークの設定をする<システム設定>」 

諭 ( P -41) 
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pwt4 

トラブルや疑問びあった 5 

■画像を FTP サーバーにアップロードでをない 


• FTP ヴーノ く一を正しく設定していますか？ 

FTP の通信モードには、 r パッシブモード」と「アクティブモード」の2種類びあり、 FTP サーバーと 
カメラの通信モードの設定び異なっているときなど、アップ□ー ドできなかったり、タイムアウトエラー 
になったりする場合びあります。 


公開用のホームページでカメラの画像を見れるよラに設定したび、表示されない場合は、アップロード 
方法を「上書き」にしていないことび考えられます。ファイル名に日時、時間、番号を付ちすると、表 
示される画像のファイル名を固定することびできませんので、同じファイル名に上書きする設定をカメ 
ラと公開用のホームページの HTML 文に行ってください。 



FTP ヴーノ（一の設定について一 
<アップ□-ド>」 （ P . 已日） 


晒像を FTP にアップ□-ドする （ FTP ヴーバーの設定) 


• FTP ヴーパ’一の容量びいっぱいではないですか？ 

蓄積されている不要なファイルを削除してください。 


■ □グイン名、パスワードを忘れてしまつた 

< _ 


所有者の□グイン名、パスワ ー ドを忘れてしまった場合はカメラの設定を変更することびでさません。 
いったん設定を工場出荷時の状態に戻して□グイン名、パスワードをク U アしてから、再度□グイン名、 
パスワードを設定してください。ただし、設定を工場出荷時の状態に戻した場合は、今までのすべての 
設定内容び消えてしまいますので、再度設定しなおしてください。 



ェ場出荷時の状態に戻すには^「カメラの設定を工場出荷時の状態に戻す< ツール>」 
( P .64) 


■ファームウェアのアツプグレードに失敗した 


電源の切断、ネットワーク障害、またその他の理由でファームウェアのアップグレードに失敗し、カメ 
ラに接続できない、または設定画面び表示されない場合は、いったん設定を工場出荷時の状態に戻し、接 
続でさるよラに再設定を行ってから、再度ファームウェアのアップグレードを行ってください。なお、設 
定を工場出荷時の状態に戻した場合は、今までのすべての設定内容び消えてしまいますので、ごま意く 
ださい。 



ェ場出荷時の状態に戻すには^「カメラの設定を工場出荷時の状態に戻す< ツール>」 
( P . 己 4) 


[■カメラの設定を工場出荷時の状態に戻したい 

< _ 


r カメラの設定を工場出荷時の状態に戻す<ツール>」 ( P .64) をご覧ください。 
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トラブルや疑問びあった 5 


■接続できているか確認したい （ ping コマンドを使う) 

V,_ 


カメラの IP アドレスを確認した後、次の手順にしたびってください。 



カメラの IP アドレスは、なのよラな方法で確認でさます。 

- 「 NCViewA 」 で検索してみる 

-接続しているルーターなどで機器の接続状態を表示する機能を使ラ ( IP アドレスを DHCP で設定 
している場合） 

-カメラか b 送信された電子メールで確認する作- mail 設定を有効にしている場合） 


1 「スターり一「プログラム 」 (Windows XP の場合は「ずべてのプ□グラム」）一「アクセサリ」 一 「コ 
マンドプ□ンプト J をクリックしまず。 

2 キーボードから;夕のように入力して、 【 Enter 】 を巧します。 

C:¥>ping xxx . xxx . xxx.xxx 

カメラの IP アドレスを入力しまず。 

応答結まによって、次の原因び考え日れますので、対処方法にしたびってください。 


pin 巨 の応答内容 

原因と対処ち法 

Reply from xxx.xxx.xxx.xxx: bytes=32 
times=xms rTL = 目 4 

IP アドレスが力 ラに割り当てられています。 

Destination host unreachable 

カメラび利用可能なサブネット内にありません。新しい IP アド 
レスに変更してください。 

Request timed out 

IP アドレスびカメラに割り当てられていません。または、未使 
用の IP アドレスび割 D 当てられています。 


■ファームウェアをアップグレードしたい 


r ファームウエアを更新するくファーム更新>」 ( P .30) をご覧ください。 
















が録 



—ティ u ティディスクについて 


本製品に添付の『ユーティ U ティディスク』を、パソコンの CD - ROM ドライブにセットすると、 
なのよラな画面び表示されます。 



力 >9のな)*な定そ fi い*す. 

カイろの者は■初じこ®ボタンをクリックして力>5め皮定左巧ゥて下さい. 

々タラの S ■者•巧ユーチイリ于イーをインストールし* T. 

ピぞォ〇1»をご■じなった y . 力/9め田定した ijT さ*す. 

ビデオ■♦金ご■じなるた《のユー于イリチイーをインストールし*す， 

ち ■■ めヘルプそインストールし*す. 

6■な方めみインストールしで下さい. 

本 H 泣め由宙 SK ■そご■いただけ*す. 

アブリケ—シ3ンを H7 し t す， 



NC Setup 


[NC View A 


NC Views 


[HELP for WEB 


Manual 


参 NCSetup 

本製品の基本設定を行ラソフトウェアです。所有者のパソコンにインス!ルしてください。詳しく 
は、『お使し)の手引き Administrator 編を参照してください。 

• NCView A 

本製品の画像を見たり設定変更をするための、所有者のパソコンにインス I -ールしてください。 
詳しくは、『お使いの手引き Administrator 編』と『詳細設定ガイド』（本書）を参照してください。 

参 NCView S 

所有をけ外の一般ユーヴーび本製品の画像を見るためのソフトウェアです。各ユーヴーに配布してイン 
ストールしてち日ってください。なお 、 「NCView S 」 はコレガのホームページからダウン□ー ドするこ 
とちでさます。 


• HELP for WEB 

本製品に内蔵されている設定画面のヘルプです。必要に応じてインス I ルしてください。 


参 Manual 

『詳細設定ガイド』 （ PDF マニュアル•本書）を参照できます。 
《 Acrobat Reader び必要です。 
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巧録 


MAC アドレスにごいて 


ご契約されているプ□バイダーやインターネットサービスによっては、インターネットに接続できる機 
器を事前に申請する必要びあります。その場合、 CATV / ADSL モデムに直接接続するネットワーク機器 
(本製品も含むパソコンなど）の MAC アドレスをプ□バイダーに巧して事前申請してください。 

本製品の MAC アドレスは本体背面に記入されています。添付の『はじめにお読みください』を参照し 
て確認してください。 
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解像度 . 已3 

画質の調整 . 14 

画質調整バー . 14 

画像ウィンド'ウ . 13 

画像結合 . 16 

画像スキャン .] 已,2己 

力巧設定 . 23 

力のら fe . 8 

カメラの登録解除 . 11 

カメラの名前 . 39 

カメラ録画 . 18,19 

工場出荷時の状態 . 64 

固定 IP アドレス . 43 

コン巧スト . 14,53 



再起動 . 

色彩 . 

手動で録画 . 

詳細設定 . 

スケジュール録画 

ステ^ス . 

静止画で保存 ...... 

セキュリティー…… 

接続 . 

切断 . 

設觸面 . 

言ス定 I 貝§ . 


DDNS . 48 

DDNS サイト . 48 

DHCP . 44 

E-mail 

設定 . 28,57 

送信 . 3已 

ESSID . 46 

FTP . 已9 

FTP アップロード' . 3已 

FTP サーバー . 已9,7己 

IP アドレスの変更 . 10 

LED . 已〇 

Link/Act LED . 已0,73 

MAC アドレス . 79 

NCSetup . 78 

NCView A .7, 己己, 78 

pin 邑コマンド' . 77 

Power LED . 已0,73 

PPPoE . 4已 

Reset スイッチ . 64 

SMTP サーパー . 已7 

Web ブラウヴー . 31,36,67 

WEP キー . 47 

明が . 14,53 

圧縮率 . 已3 

7ップ □—K . 已9 

アドホックモード . 46 

インターネット . 32,41 

インフラストラクチャーモード . 46 

お使いの手弓 I き Administrator 編 . 2 

お使いの手弓 I き Standard 編 . 2 

オプション . 23 


巧録 




英数字 


2 3 9 9 0 1 
6 5 1 2 2 6 


4 


8 


7 0 1 2 6 8 
14 3 13 3 
2 ’ 
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チャンネ J レ . 46 

通信モイ . 46 

ツ ー J レ . 62,64 

デノ（イス名 . 39 

デフォ J レ林一 . 47 

電源周波数 . 已3 

動作感知レベル . 27 

^ メイン名 . 48 

認証方式 . 47 

ネットワークの設定 . 41 


□グィン名 . 40 

録画 . 18 

録画スケジユール . 20 

録画ファイル 

再生 . 22 

最大サィズ . 24 

設定 . 24 

保を場所 . 24 

保を容量 . 2已 



はじめにお読み < rd さい . 2 

パスワ ー K . 40 

ビデオ設定 . 已3 

ファームウエァ . 30,76 

ファーム更新 . 30 

ファ^ウォー JU . 己己 

フレーム転送速度 . 已3 

プ□キ シサー パ'— . 26,67 

ポ ー NT ) 設定 . 已] 

ポー巧号 . 51 



無線の設定 . 46 

メインウィンドウ . 7 

. 已7,7已 

モーシ ヨン設定 . 27 

モーシヨン録画 . 18,19 



ューヴー . 55 

ユーヴー管理 . 已已 

ユーヴーの削除 . 已己 

ユーヴーの登録 . 已已 

ユーテイ I 」テイディスク . 78 
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が録 


おことね0 


•本書は、株式会社コレガび作成したちので、全ての権利を弊社び保有しています。脾社に無断で本書 
の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了をください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 

•本製品の仕様またはそのご使用により発生した損書については、いかなる責任ち負いかねますのでご 
了承ください。 

◎2004 株式会社コレガ 

corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Windows は、ホ国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Yahoo ! と Yahoo ! の□ゴマークは、米国ヤフーの登録商標または商標であり、ヤフー株式会社はこれ日 
に関する権利を保有しています。 

フレッツは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商 
標です。 

2004年2月初版 
2004年8月第二版 
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